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VOORWOORD BĲ DE DERDE DRUK 


Met reuzenschreden is de televisie in de laatste jaren over vrijwel alle Europese 
landen toegenomen. Niet alleen werd in verschillende landen een uitgebreid zender- 
net met steunzenders en relaiszenders gebouwd, ook de techniek van de televisie- 
ontvangst heeft door vele nieuwe vindingen het uiterlijk en de constructie van de 
ontvangers gewijzigd. Deze ontwikkeling is nog lang niet afgesloten en zal zich ook 
nog in de komende jaren voortzetten. 

Door het toenemende aantal in gebruik zijnde televisie-ontvangers en de steeds 
ingewikkelder wordende schakelingen wordt de vraag naar betrouwbare en snelle 
service dringender. Radiotechnici, die zich willen inwerken in de televisie-ontvang- 
techniek, ondervinden daarbij door die steeds ingewikkelder schakelingen meer en 
meer moeilijkheden, zelfs reeds wanneer het alleen nog maar gaat om de princi- 
piële schakelingen te leren kennen en begrijpen. 

De grote vraag naar en de reacties op de beide eerste drukken van dit boek 
„Inleiding tot de TV-service” hebben ons er toe gebracht deze derde druk geheel 
om te werken. Niet alleen werd het schema beschreven van een moderne 
ontvanger, maar ook werden de nieuwste meetinstrumenten besproken, waarbij 
zeer veel aandacht werd besteed aan een logisch overzicht van het juiste gebruik 
daarvan, In dit boek worden alleen die theoretische onderwerpen van de TV- en 
meettechniek behandeld, die voor de servicetechnicus van belang zijn. 

Wij geloven dat we, door ons tot de hoofdzaken te beperken, een compromis 
hebben gevonden, dat het de radiotechnicus mogelijk maakt zich zonder al te veel 
moeite in de TV-techniek in te werken. 

Het gebruik van de verschillende meetapparaten is niet alleen nodig voor een 
afdoende service, ook voor verdere ontwikkeling en voor een verdere verdieping van 
de theoretische kennis zijn zij onontbeerlijk. 

Het ontstaan van zaagtand- en paraboolvormige spanningen en ook de veran- 
dering van doorlaatkrommen tijdens het afregelen worden pas dan goed begrepen 
wanneer men dat duidelijk zichtbaar op een oscilloskoop kan volgen en heeft 
bestudeerd. Daarenboven is steeds weer opnieuw gebleken, dat enige theoretische 
kennis van de TV- en meetapparatentechniek onontbeerlijk is voor het verlenen 
van goede service en wel omdat zelfs de met zoveel moeite en kosten samengestel- 
de tabellen van fouten toch nooit volledig kunnen zijn en dan ook niet als volkomen 
„waterdicht” mogen worden beschouwd. 

De schrijvers spreken de hoop uit, dat deze 3e, vrijwel geheel nieuw geschreven 
druk, in de toekomst ook mag bijdragen tot het ontstaan van een economisch en 
vruchtbaar werkend net van service-stations over het gehele land. 


Eindhoven, Juli 1962. DE SCHRIJVERS 
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HOOFDSTUK 1 


DE OPBOUW VAN EEN AFBEELDING UIT AFZONDERLIJKE 
STREPEN (LIJNEN) 


1.1. Het principe 


Om te beginnen zullen we aan de hand van een eenvoudig voorbeeld het principe 
van het opbouwen van het televisiebeeld uit afzonderlijke lijnen verklaren. 

We stellen ons voor een schilder, die een heel speciale schildertechniek heeft uit- 
gedacht. Om een indruk van zijn techniek te krijgen, zullen we deze „televisie- 
schilder” eens bij zijn merkwaardige werkwijze gadeslaan. Hij zal met grove mecha- 
nisch? middelen een eenvoudige opdracht uitvoeren: op een zwart bord van 6 x 4m 
moet hij, eveneens in het zwart, de letters „TV“ schilderen, maar daarvoor is alleen 
witte verf beschikbaar. Het gehele oppervlak van het bord zal dus wit moeten wor- 
den gemaakt met uitzondering van de plaatsen waar de letters moeten verschijnen. 


N 
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De schildersbaas heeft daarvoor het volgende nodig: 

Een motorwagentje, dat op rails zo ver kan heen en weer rijden als nodig is 
voor het bestrijken van de volle breedte van het te beschilderen bord; een stelling 
met twee stalen balken, die voor op het wagentje is aangebracht en een platform, 
dat langs de beide balken op en neer kan worden bewogen (zie fig. 1-1). Terwijl 
de baas, die zelf op het platform zit, het werk met kwast en verf zal doen, moet 
zijn knecht de genoemde apparaten bedienen. De knecht krijgt de volgende 
opdracht: het platform moet om te beginnen zodanig worden ingesteld, dat de 
schilder zich voor de linker bovenhoek van het bord bevindt; dan moet het wa- 
gentje langzaam, met een snelheid van 2 m per minuut, naar rechts rijden. En 
omdat de schilder alleen maar in de bewegingsrichting van links naar rechts de 
afzonderlijke strepen (lijnen) schildert, moet de terugweg van rechts naar links zo 
snel mogelijk worden afgelegd. In ons voorbeeld met een snelheid van 6 m per 
minuut. Om de bewegingen soepel te laten verlopen moet ook de beweging van 
boven naar beneden continu geschieden. Wanneer we goed opletten zien we dat 
de knecht twee bewegingsrichtingen tegelijk moet bedienen. 


1. Het wagentje — en daarmee ook het platform met de schilder er op — moet 
van links naar rechts en terug rijden. 
2. Het platform moet langzaam van boven naar beneden bewegen. 


Hierdoor is iedere gewenste plaats van het bord door de baas te bereiken. 
Bij het vervullen van de opdracht kunnen we twee taken onderscheiden. 


1. Die van de knecht, namelijk het bepalen van de plaats van de kwast op het 
bord. 

2, Die van de baas, namelijk het bepalen van de vorm van de letters door het 
op de juiste wijze hanteren van de kwast, dat wil zeggen door deze op het goede 
ogenblik op het te beschilderen vlak te plaatsen of hem er weer af te nemen. 


Overeenkomstig zijn opdracht laat de knecht het wagentje zeer langzaam met een 
snelheid van slechts 2 m per minuut zijn eerste rit van links naar rechts maken. 
Daar het vlak 6 m breed is, wordt de rechter kant van het bord bereikt in 6 : 2 — 3 
minuten. Dan is de eerste witte lijn getrokken (,,geschreven™ zegt men in televisie- 
taal). 

Reeds bij het trekken van de eerste lijn valt het ons op, dat het platform geleide- 
lijk wat daalt. In ons eenvoudige voorbeeld moet het bord met 40 strepen (lijnen) 
worden beschilderd. Dat wil dus zeggen, dat het platform per streep (lijn) 10 cm 
moet zakken. Deze beweging is dus nog veel trager dan de horizontale beweging 
en komt neer op 2,5 cm per minuut. Als resultaat van beide bewegingen zal de 
getrokken lijn niet volkomen horizontaal, doch iets schuin omlaag lopen. 

Zodra hij aan de rechter rand van het bord is gekomen, heft de baas zijn kwast 
weer van het bord af. Het wagentje rijdt sne/ (in één minuut) naar links terug en 
zodra het de linker kant heeft bereikt begint het trekken van de volgende lijn. Ook 
tijdens het snelle „teruglopen” daalt het platform iets. 
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Tengevolge van deze voortdurende daling, zowel tijdens de heen- als tijdens de 
terugweg, blijven de getrokken lijnen vrij van elkaar, maar de onderlinge afstand 
zal zo klein zijn, dat men op enige afstand toch de indruk krijgt met een egaal wit 
vlak te maken te hebben. U zult al wel begrepen hebben, dat de uit te sparen 
zwarte letters ontstaan doordat de schildersbaas zijn kwast op de juiste plaats en 
op het juiste ogenblik van het bord heft. 

Na ongeveer 23 uur (160 minuten) zullen de 40 strepen (of lijnen”) die samen 
het beschilderde oppervlak bedekken, zijn „afgetast” (zo heet dat in de televisie- 
taal). Om echter weer op televisie terug te komen: tot nu toe ging, in vergelijking 
met de werkelijkheid bij televisie, alles maar belachelijk langzaam in zijn werk. 
Daar toch gebeurt dit alles zo bliksemsnel, dat wij er ons eigenlijk geen goede voor- 
stelling van kunnen vormen. 

Samenvattend kunnen we zeggen,dat voor het tot stand komen van de afbeelding 
in ons voorbeeld, dat wil zeggen voor de juiste beweging van de kwast, nodig waren: 


1, een horizontale beweging, 

2. een vertikale beweging, 

3. het plaatsen en opheffen van de kwast op het juiste ogenblik en op de juiste 
plaats. 


Welnu, al deze bewegingen worden bij de televisie door de katodestraalbuis 
elektronisch verwezenlijkt. Hoe dat precies gebeurt, zullen we later verklaren. 


1.2. Een grafische voorstelling van de bewegingen, die nodig waren om het vlak uit 
ons voorbeeld vol te schrijven 


Het is helemaal niet moeilijk om de plaats waar de kwast van de schilder zich op 
ieder moment bevindt, in een z.g. grafische voorstelling vast te leggen. De horizon- 
tale beweging heen en terug vergt een zekere tijd, in ons geval 3 + 1 = 4 minuten. 
In fig. 1-2 is deze tijd, uitgedrukt in minuten, aangegeven op de lijn OA. De afge- 
legde afstand van de linker kant van het vlak af gerekend, is uitgezet op de lijn OB; 
deze laatste lijn is daarom onderverdeeld in meters. We zullen nu deze grafische 
voorstelling wat nader verklaren. 


Afstand van links (meters) 
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Het voorstellen van de horizontale beweging 

Het beginpunt ligt in de linker bovenhoek van het vlak. Men kan direct aflezen, 
dat na één minuut een afstand van 2 m is afgelegd. Na het bereiken van de rechter 
rand, wat voor het eerst 3 minuten na het begin van de beweging het geval is, rijdt 
het wagentje in één minuut (3-4) van rechts naar links om dan voor de tweede maal 
de rit naar rechts te ondernemen. Ten gevolge van het snelle terugrijden wordt de 
grafische voorstelling een ongelijkzijdige driehoek, die men dank zij de overeen- 
komst met de tanden van een zaag, ook zaagtand-kromme noemt. Voor het aftast- 
mechanisme van katodestraalbuizen worden spanningen en stromen gebruikt van 
overeenkomstige vormen. 


Het voorstellen van de vertikale beweging 


De beweging in vertikale richting is voorgesteld in fig. 1-3. Het schrijven van een 
volledig beeld duurt, zoals u misschien zelf al heeft uitgerekend, 160 minuten. Voor 
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het in een grafiek optekenen van de bewegingen gedurende het schrijven van een 
volledig beeld, moet de tijdschaal voor beide bewegingen gelijk worden gemaakt 
(fig. 1-4). 
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Fig. 1-4. a = horizontale verplaatsing 
b = vertikale verplaatsing 
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Met behulp van deze twee grafieken vinden we, dat b.v. 10 minuten na het begin 
de kwast zich op 4 m afstand van de linkerkant en 0,25 m van de bovenrand bevindt. 
Tenslotte zijn in fig. 1-4 beide bewegingen, de horizontale en de vertikale, uitgezet 
op dezelfde tijdas. 


1.3. Het samenspel van de bewegingen, die nodig zijn om een beeld op te bouwen 


Tot een beter begrip zal dit aan de hand van het volgende voorbeeld worden 
verklaard. 

Een schilder krijgt de opdracht een zwart bord helemaal wit te schilderen, met 
uitzondering van een figuur, die de letter O moet voorstellen. Hij moet dat op 
dezelfde manier doen als in het vorige voorbeeld werd beschreven, echter met dit ver- 
schil, dat hij nu ook de bewegingen van links naar rechts en van boven naar bene- 
den zelf met zijn arm moet maken. Fig. 1-5 laat dat zien. Net als bij het vorige voor- 
beeld begint hij links bovenaan en het bord wordt ook weer lijn voor lijn beschil- 
derd. Nu verricht de arm van de schilder drie functies tegelijk en wel: 

1. de horizontale beweging, 

2. de vertikale beweging en 

3. het plaatsen of opheffen van het penseel. 


Fig. 1-5 
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Bij de televisiebeeldbuis vervangt de sterk gebundelde elektronenstraal de arm 
van de schilder; hij verricht eveneens deze drie functies, maar niet zo langzaam, ja 
zelfs bliksemsnel. De elektrische aftasting volgens de C.C.I.R. televisienormen b.v. 
heeft plaats met een snelheid van 15.625 maal per seconde in horizontale richting en 
50 maal per seconde in vertikale richting. Ook de bewegingsrichting van het aftas- 
ten (van links naar rechts en van boven naar beneden) is bij de beeldweergave 
dezelfde. 
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DE BEELDBUIS 
HAAR CONSTRUCTIE, DE FOCUSSERING EN AFBUIGING 


De beeldbuis, die in TV-ontvangers wordt gebruikt, vertoont een grote overeen- 
komst met de reeds uit de oscilloskoop bekende elektronenstraalbuis. Haar con- 
structie en de werking van de beeldbuis zal in dit hoofdstuk worden verklaard, 


Fig. 2-1 


2.1. Constructie 


In de luchtledig gepompte glazen ballon B bevindt zich een katode K die door een 
daarin aangebrachte gloeidraad F tot gloeien wordt gebracht. Rondom de katode 
is een cilindervormige kap G, de wehneltcilinder, aangebracht, die in het midden 
van een ronde opening is voorzien. De spanning die G ten opzichte van K heeft, 
moet altijd negatief zijn. Tussen G en het scherm S, een aan de binnenzijde 
van de glazen ballon aangebrachte fluorescerende laag, bevinden zich — al naar het 
type van de beeldbuis — een of twee cilindervormige elektroden A; en Az. Deze 
hebben ten opzichte van de katode positieve spanningen van 200-400 V, resp. 9-25 
kV. Ze worden anoden genoemd en hebben ook een centrale opening om de elek- 
tronen op hun weg naar het scherm door te laten. 
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De binnenzijde van het trechtervormige deel van de glazen ballon is van de laatste 
anode tot aan het fluorescerende scherm bedekt met een dunne geleidende laag B7. 
Deze laag is in de buis verbonden met de laatste anode en ligt dus ook aan de span- 
ning van 9-25 kV ten opzichte van de katode. Ook de buitenzijde van de glazen bal- 
lon is bedekt met een geleidende laag (BU), die in de ontvanger wordt verbonden 
met de massa. De hoge eindanodespanning wordt, om overslag te voorkomen, 
toegevoerd via een in de ballonwand aangebrachte doorvoer D. Alle andere aan- 
sluitingen worden via de buisvoet naar buiten gevoerd. 

Daar de beide geleidende lagen B/ en BU gescheiden zijn door een goed iso- 
lerende glaslaag, ontstaat een condensator met een hoge doorslagvastheíd, die kan 
worden gebruikt als laad- en filtercondensator voor de hoogspanning welke in de 
televisie-ontvanger wordt opgewekt. 

De door de katode geëmitteerde elektronen zullen zich onder invloed van de hoge 
positieve anodespanningen door de openingen in het midden van G, A, en A2 
naar het scherm toe bewegen. De snelheid, waarmee de elektronen op het scherm 
aankomen, neemt toe met de grootte van de spanning op de laatste anode. Bij de 
botsing van de elektronen tegen het scherm ontstaat in het aanrakingspunt een 
lichtverschijnsel, de z.g. luminescentie. De grootte van de negatieve voorspanning 
op de wehneltcilinder G bepaalt (net als bij een gewone radiobuis de grootte van de 
anodestroom wordt bepaald door de negatieve roosterspanning) de sterkte van de 
straalstroom. Deze bedraagt bij gemiddelde helderheid ca. 100 «A, waarbij de 
voorspanning op de wehneltcilinder ongeveer —60 V is. Bij de nieuwere, moderne 
beeldbuizen ligt dikwijls vóór het lichtende scherm S nog een aluminiumspiegel 
(fig. 2-la). Is dat het geval, dan spreekt men 
van een gemetalliseerd” scherm. Deze alu- 
miniumspiegel is waasdun en heeft een dikte 
van slechts enkele micromillimeters, zodat de 
elektronen ongehinderd op het oplichtende 
scherm kunnen komen. Men moet het zich 
zo voorstellen alsof de zeer dunne aluminium- 
spiegel voor de buitengewoon kleine elektro- 
nen niet meer is dan een netwerk met grote 
mazen. Het grootste voordeel van deze alumi- 
niumspiegel, die overigens door middel van 
een zeer moeilijk fabrikageproces wordt aan- 
gebracht, is de betere lichtopbrengst van de 
oplichtende laag en verder de vergroting van 
het contrast, aangezien het door de oplichtende 
laag naar binnen in de beeldbuis uitgestraalde 
licht weer naar voren wordt teruggekaatst. In 
fig, 2-la is dat schematisch voorgesteld. 

Om een zo ‚goed mogelijk gedetailleerd 
Fig. 2-la beeld te kunnen opbouwen, mag de door- 
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snede van de elektronenbundel (te vergelijken met het penseel van de schilder uit 
de vorige paragraaf) bij het op het scherm botsen slechts zeer klein zijn en moet dus 
zo puntvormig zijn als maar mogelijk is. Verschillende oorzaken, zoals onder andere 
de onderling afstotende werking van de elektronen, veroorzaken echter een ver- 
dikking van de elektronenstraal, waardoor in werkelijkheid op het scherm geen 
lichtpunt maar een lichtvlek ontstaat. Zonder speciale hulpmiddelen zou dus de 
trefplaats op het scherm te groot worden, wat een zeer onscherp en wazig beeld zou 
veroorzaken. Zoals lichtstralen worden gebundeld door middel van optische lenzen, 
wordt ook de elektronenbundel gefocusseerd met behulp van zogenaamde elek- 
trische lenzen. Dit laatste gebeurt door de elektronenbundel door een veld van 
elektrostatische of magnetische krachtlijnen te sturen. De ruimte tussen G en A; 
(fig. 2-2) kan als voorbeeld van een elektrische lens worden beschouwd. Ten ge- 
volge van het onderlinge spanningsverschil bevinden zich tussen deze twee elek- 
troden krachtlijnen, die in de omgeving van de centrale openingen het verloop 
hebben, dat in fig. 2-2 gestippeld is aangegeven. 

De in dit veld komende elektronen zullen proberen de krachtlijnen te volgen. 


We kunnen ons een lijn voorstellen, die precies door de middelpunten van de 
centrale openingen van katode naar anode loopt. Deze lijn noemen we de hartlijn. 
Elektronen, die de „lens” niet volgens de hartlijn binnentreden, worden in de eerste 
lenshelft naar de hartlijn foe gebogen. In de tweede lenshelft lopen de krachtlijnen 
van de hartlijn af en er zal dus op de elektronen eveneens een kracht naar buiten 
worden uitgeoefend. De snelheid echter waarmee de elektronen van de katode naar 
de anode bewegen, neemt steeds toe. Als de elektronen dus de tweede lenshelft 
doorlopen, is de snelheid al zo groot geworden, dat het krachtlijnenveld daarop 
veel minder invloed heeft dan gedurende het doorlopen van de eerste lenshelft. 
De elektronen worden daardoor wel iets naar buiten afgebogen, maar de bunde- 
lende werking van de eerste lenshelft blijft toch overheersen. Het punt B, fig. 2-2, de 
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zogenaamde bundelknoop, waar de elektronenbundel voor de eerste maal de 
kleinste doorsnede heeft, ligt echter nog lang niet op het scherm en de elektronen- 
bundel zou bij aankomst op het scherm dus weer een veel te grote lichtvlek veroor- 
zaken. 

Om een goede focussering te krijgen is nog een tweede lens in de vorm van mag- 
netische krachtlijnen, dus een magnetische lens, aangebracht. De krachtlijnen wor- 
den door een focusseerspoel FO opgewekt. Deze spoel is gewikkeld op een om de 
hals van de buis geschoven spoellichaam en is aangesloten op een gelijkstroom. 

De magnetische krachtlijnen buigen alle schuin binnenvliegende elektronen zo- 
danig af, dat zij, voor zover zij tezamen door het punt B gingen, gefocusseerd op 
het scherm aankomen en daar een lichtvlekje van zeer geringe afmetingen veroor- 
zaken. De focusseerspoel is omgeven door een ijzeren afschermdoos D met een 
luchtspleet L. 

Het focusserende magnetische krachtveld kan echter ook 
worden verkregen met behulp van een ringvormige, perma- 
nente magneet (zie fig. 2-3). 

De focusering volgens fig. 2-2 is regelbaar door de 
stroom in de spoel te veranderen en die volgens fig. 2-3 
door verandering van de grootte van de luchtspleet. 

In tegenstelling tot deze beide mogelijkheden de elektro- 
nenstraal door magnetische krachtlijnen te focusseren, 
worden bij de moderne beeldbuizen dikwijls elektrostati- 
sche krachtlijnen gebruikt om de elektronenstraal te bunde- 
len. Daartoe wordt tussen de anode A; en de anode A2 nog 
een extra elektrode Sch geplaatst (fig. 2-3a). Tussen de 
beide elektroden Sch en Az bestaat een groot spanningsver- 
schil, waardoor een elektrostatisch veld ontstaat, dat even- 
als vroeger het magnetische veld, een bundeling van de elek- 
tronenstraal veroorzaakt. Met behulp van een regelbare 
spanning aan de elektrode Sch (0-200 V) kan dan zeer ge- 
makkelijk scherp worden ingesteld. 


Fig. 2-3a 


DE AFBUIGING 1 


Fig. 2-4 


Een langsdoorsnede van de elektronenbundel zoals deze er uit ziet onder invloed 
van de elektrische en magnetische focussering, is getekend in fig. 2-4. 


2.2. De afbuiging 


Hierboven is verklaard hoe in het middelpunt van het beeldscherm een zeer kleine 
lichtvlek ontstaat. Aangezien echter het televisiebeeld moet worden opgebouwd 
volgens fig. 1-1, moet men de elektronenstraal een afbuigende beweging laten maken 
om lijn voor lijn het gehele beeldvlak te kunnen beschrijven. 


Fig. 2-5 
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De afbuiging, zoals die bij televisie over het algemeen wordt toegepast, geschiedt 
door de elektronenbundel, na het doorlopen van het focusseerveld, door een af- 
buigveld te voeren. Voor de afbuiging in horizontale richting is dit het veld A (zie 
fig. 2-5), dat wordt opgewekt door twee tegenover elkaar geplaatste afbuig- 
(deflectie-) spoelen SA, en SA2. De richting van de magnetische krachtlijnen is 
hier loodrecht op die van de er doorheen geschoten elektronenstraal. De bewegings- 
richting van de elektronenstraal moet nu zodanig worden beïnvloed, dat hij alle 
plaatsen op het scherm kan bereiken. Hoe dit gebeurt, zullen we nu nader verklaren. 


Fig. 2-6 


De bundel bewegende elektronen vergelijken we met een elektrische gelijkstroom, 
die door een geleider vloeit (zie fig. 2-6). Zowel om de elektronenbundel als om de 
geleider ontstaan cirkelvormige magnetische krachtlijnen. Brengen we nu nog een 
ander permanent magneetveld aan, waarvan de krachtlijnen loodrecht op de gelei- 
der staan, dan ziet men (fig. 2-7) dat: 

1. de stroom” krachtlijnen rechts van de geleider het hoofdveld versterken 
(richting is gelijk). 

2. de „stroom™ krachtlijnen links van de geleider het hoofdveld verzwakken 
(richting is tegengesteld). 


Fig. 2-7 Fig. 2-8 


Op de stroomvoerende geleider wordt nu, zoals blijkt uit fig. 2-8, een kracht 
naar links uitgeoefend, waardoor de geleider de neiging heeft zich in die richting 
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te verplaatsen. Hieruit volgt dus, dat het veld van de spoelen SA; en SA (fig. 2-5) 
de elektronenbundel zal afbuigen in horizontale richting, De vertikale afbuiging 
wordt verkregen door de werking van twee om de nek van de buis loodrecht op SA, 
en SA2 aangebrachte afbuigspoelen SA3 en SA4 (de vertikale deflectiespoelen). 
Deze laatste spoelen liggen dus tussen SA; en SA» in (zie fig. 2-9). Het veld van deze 
spoelen heeft dus een horizontale richting. 

De plaats op het scherm die tot oplichten wordt gebracht, hangt zowel af van de 
waarde van de stroom / door de af buigspoelen als van de richting van deze stroom. 
Sturen we b.v. door de spoelen SA, en SA» een stroom / van een zekere sterkte en 
richting, dan zal de elektronenbundel bij voorbeeld naar rechts worden afgebogen 
en het lichtvlekje verplaatst zich naar de rechter helft van het scherm. 


Fig. 2-9 Fig. 2-10 


We spreken af, dat we de richting van de stroom door SA, en SA? in dit geval 
positief noemen. Draaien we nu de stroomrichting om, zodat / dus negatief wordt, 
dan verplaatst de lichtvlek zich naar de linker helft van het scherm. Als we dus de 
buis van de linkerrand tot de rechterrand willen beschrijven, dan moet de stroom 
door SA, en SA2 een wisselstroom zijn. 

We nemen nu eens aan, dat door SA, en SA2 een wisselstroom / van 0,5 A wordt 
gestuurd. Bij deze stroomsterkte zal de uitwijking van de lichtvlek in totaal (van 
uiterst links tot uiterst rechts) bijvoorbeeld 10 cm zijn. Deze uitwijking is in 
fig. 2-10 aangegeven met de lijn A-B. Als we de stroom door SA, en SA2 een waarde 
I= 1 A geven, blijkt de uitwijking van de lichtvlek 2 x 10 cm = 20 cm te worden 
(C-D in fig. 2-10). Bij een 2 x zo grote stroom door de afbuigspoelen blijkt de 
uitwijking van de lichtvlek dus eveneens 2 x zo groot te worden. Met andere 


ing van de lichtvlek is recht evenredig met de waarde van de stroom door 
de afbuigspoelen. 
Opmerking: In dit boek is overal de richting van de elektronenstroom Ie, dus van — 


naar +, aangegeven en niet de gebruikelijke stroomrichting van + 
naar —. 


HOOFDSTUK 3 


HET BEPALEN VAN DE RASTERFREQUENTIE 
(Geïnterlinieerde aftasting) 


3.1. De geheugenwerking (traagheid) van het menselijk oog 


Als de stroom door SA; en SA2 (fig. 2-5) langzaam periodiek varieert van —1 A 
tot +1 A en weer terug van + 1 A tot — 1 A, dan zal de lichtvlek zich eerst lang- 
zaam van links naar rechts op het scherm van de beeldbuis bewegen en daarna 
langzaam teruggaan van rechts naar links. Als we de frequentie dus heel laag hou- 
den, bijvoorbeeld 1 periode per seconde, zien we een langzaam heen en weer be- 
wegend lichtvlekje. 


Als we de frequentie van de wissel- 
stroom steeds meer opvoeren, gaat het 
lichtvlekje ook steeds sneller heen en 
weer bewegen. Als de frequentie van de 
afbuigstroom zeer hoog wordt opge- 
voerd, met andere woorden de lichtvlek 
snel heen en weer beweegt, lijkt het of 
we een vloeiende, stilstaande lijn zien. 
De laagste frequentie waarbij wij een 
stilstaande lijn menen waar te nemen, be- 
draagt ongeveer 25 Hz. Dat we een snel 
bewegend lichtvlekje als een lijn zien, 
komt door de geheugenwerking van het 
menselijk oog. Hierdoor wordt een be- 
paalde lichtindruk gedurende ongeveer 
1/25 seconde vastgehouden. De geheu- 
genwerking van ons oog kunnen we ook 
constateren als we b.v. een brandende 
zaklantaarn in een cirkel ronddraaien 
Doen we dit langzaam, dan kunnen 
we de zaklantaarn zelf goed onder- 

Fig. 3-1 scheiden; bij snel draaien echter zien we 
slechts een lichtende lijn (fig. 3-1). 

We keren thans weer terug naar de lijn op het scherm van de elektronenstraalbuis. 
Als elk punt van de lijn achtereenvolgens binnen 1/25 seconde tot oplichten wordt 
gebracht, dan houdt ons oog de lichtindruk, die het eerste punt gaf, nog steeds 
vast als het laatste punt oplicht. Het gevolg is dus, dat ons oog geen opeenvolgende 
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lichtpunten ziet, maar alle lichtpunten van de eerste tot en met de laatste tegelijk. 
Dit betekent, dat we een volle lijn zien. 


3.2. De vorm van de stroom door de afbuigspoelen 


Evenals de schilder op zijn platform (hoofdstuk 1) met constante snelheid van links 
naar rechts werd gereden, moet ook de lichtvlek op het beeldscherm tijdens het 
schrijven van een beeld met een bepaalde constante snelheid van links naar rechts 
worden bewogen. 

Het is duidelijk, dat we dan de 5 
stroom door de afbuigspoelen SA, #4 ““"” 
en SAzlangzaamen regelmatig moe- 5 
ten laten toenemen. De stroom moet 
in dat geval een zaagtandvorm heb- 
ben (zie fig. 3-2). Zoals uit deze 
figuur blijkt, is de „terugslagtij 
(van rechts naar links) veel korter 
dan de duur van de „heenslag” (van 
links naar rechts). In de praktijk - vern 
duurt de terugslag ongeveer 15% 
van de heenslag. 

De schilder uit het voorbeeld van Fig. 3-2 
fig. 1-1 zakte, terwijl hij een bewe- 
ging van links naar rechts maakte, ook nog langzaam iets van boven naar beneden. 

Als we de lichtvlek op het beeldscherm elk punt op dit scherm willen laten be- 
strijken, moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan: 


Rents 
A 


H 
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1. De elektronenstraal moet periodiek van links naar rechts en terug over het 
scherm worden bewogen. 

2. De elektronenstraal moet tegelijkertijd, maar veel langzamer, van boven naar 
beneden en terug worden bewogen. 


Bovendien stellen we nog een derde eis, namelijk dat we het geschreven beeld als 
een stilstaand geheel willen zien. Uit deze laatste voorwaarde volgt, dat het gehele 
beeld binnen 1/25 seconde moet worden geschreven (het geheugen van het mense- 
lijk oog houdt namelijk het beeld gedurende 1/25 seconde vast). Met andere woor- 
den: er moeten minstens 25 volledige beelden per seconde worden geschreven. 

Als we voor de horizontale afbuiging een zaagtandvormige stroom gebruiken, is 
aan de eerste voorwaarde voldaan. Om te voldoen aan de tweede voorwaarde, het 
van boven naar beneden zwaaien van de elektronenstraal (en weer terug van 
beneden naar boven), moeten we door de vertikale deflectiespoelen een wissel- 
stroom van een bepaalde vorm sturen. Het is zonder meer duidelijk, dat we de 
lichtvlek alleen maar met regelmatige snelheid naar beneden kunnen laten bewegen 
als we door de vertikale afbuigspoelen eveneens een zaagtandvormige stroom sturen. 
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Als de lichtvlek beneden op het scherm is aangekomen, moet ze weer zo snel 
mogelijk naar boven worden teruggebracht. 
In fig. 3-3 is de vertikale deflectie in beeld gebracht. 


Onder Onder 


Fig. 3-3 


De beweging in vertikale richting is veel langzamer dan de beweging in horizon- 
tale richting, zodat de zaagtand van fig, 3-3 veel langer duurt dan de zaagtand van 
fig. 3-2. Met andere woorden: de frequentie van de „vertikale zaagtand”, die 
meestal „rasterzaagtand” wordt genoemd, is veel kleiner dan die van de „horizon- 
tale” of „lijnzaagtand”, 

Het verband tussen d2 horizontale afbuiging en de vertikale afbuiging zullen we 
thans gaan bespreken. 


3.3. Geïnterlinieerde aftasting 


Het televisiebeeld wordt in de praktijk geïnterlinieerd afgetast. Om dit begrip dui- 
delijk te maken toont fig. 3-4 deze wijze van aftasten voor een beeld met 9 lijnen. 
We willen 25 volledige beelden per seconde schrijven, zodat één beeld in 1/25 
seconde moet worden geschreven. Bovenaan links begint de elektronenstraal lijn 1 
van het eerste beeld te schrijven. Aan het eind van lijn 1 springt de elektronenstraal 
terug en schrijft hij lijn 2. Als 44 lijn 
zijn geschreven (dus de eerste helft van 
lijn 5 inbegrepen), springt de straal 
terug naar boven en schrijft hij de 
tweede helft van de vijfde lijn. 

Aan het einde van lijn 5 springt de 
straal weer terug naar links en begint 
dan lijn 6 te schrijven enz. 

Na precies 1/25 seconde is lijn 9 ge- 
heel geschreven en springt de straal 
weer terug naar links boven. Er is dan 
Fig. 3-4 één compleet beeld geschreven. Hierna 
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herhaalt zich het beschreven procédé voor het schrijven van het tweede en de vol- 
gende beelden, 25 x per seconde. 

Elk beeld bestaat uit 2 rasters. De lijnen 1-2-3-4 en de eerste helft van lijn 5 
vormen het eerste raster. De tweede helft van lijn 5 en de lijnen 6-7-8 en 9 vormen 
het tweede raster. 

Aan het eind van elk raster springt de straal over een bepaalde afstand nl. over 
de gehele hoogte van het beeld, naar boven terug. Deze afstand moet voor het eerste 
en het tweede raster precies gelijk zijn. Als het gehele beeld uit een oneven aantal 
lijnen bestaat, eindigt het eerste raster altijd op een halve lijn. Bij een nauwkeurige 
beschouwing van fig. 3-4 blijkt, dat de lijnen van het tweede raster in dat geval 
altijd precies tussen die van het eerste raster in zullen vallen. 

In fig. 3-5 is aangegeven hoe de zaagtandstromen door de deflectiespoelen moeten 
verlopen om het geïnterlinieerde beeld van fig. 3-4 te schrijven. 
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Fig. 3-5. De terugslagtijd is in deze figuren verwaarloosd. 


Het voordeel van de geïnterlinieerde aftasting is, dat de omgeving van cen bepaald 
punt op het scherm nu 50 x per seconde tot oplichten wordt gebracht, hetgeen 
een rustiger beeld oplevert. 

Als we het aantal lijnen per beeld opvoeren (in de praktijk bedraagt dit 625), 
dan wordt de afstand tussen de lijnen van het eerste en het tweede raster zeer klein 
en men bereikt dan met dit systeem praktisch hetzelfde effect alsof een beeld met 
625 lijnen 50 x per seconde zou worden geschreven. 

Zouden we 25 volledige beelden van 625 lijnen schrijven (dus niet geïnterlinieerd), 
dan zouden we weliswaar en goed stilstaand beeld krijgen, maar het zou dan toch 
nog meer of minder sterk flikkeren. Als we 50 halve beelden schrijven van 3124 lijn 
(dus wel geïnterlinieerd) dan is dit flikkereffect nagenoeg verdwenen. 

In fig. 3-6 is schematisch weergegeven hoe de aftasting van het beeld plaats heeft 
bij een geïnterlinieerd beeld van 625 lijnen. Ook hier worden 50 rasters per seconde 
geschreven; men zegt: de rasterfrequentie is 50 Hz. 

Nu zal men zich misschien afvragen, waarom eigenlijk niet 50 volledige beelden 
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met 625 lijnen kunnen worden ge- 
schreven in plaats van 50 rasters met 
3124 lijnen. De reden daarvan is, dat 
bij de geïnterlinieerde aftasting (50 
rasters met ieder 3124 lijnen) vergele- 
ken met de normale aftasting slechts 
de helft van het totale aantal lijnen 
perseconde behoeft te worden geschre- 
ven, waardoor de bandbreedte van 
het zenderkanaal, dank zij de lagere 
modulatiefrequenties, slechts half zo 
groot behoeft te zijn. Daardoor wordt 
ook de afstand tussen de kanalen van 
de televisiezenders slechts half zo groot 
(dus meer zenders in een zeker fre- 
quentiegebied), terwijl daardoor ook 
de HF en MF versterkers, zowel in de 
zender als in de ontvangers, goedko- 
per en beter kunnen worden gemaakt. 

Samenvattend kunnen we dus zeg- 

Fig. 3-6 gen, dat dank zij de geheugenwerking 

(traagheid) van het menselijk cog om 

een stilstaand beeld te verkrijgen minstens 25 beelden per seconde moeten worden 
geschreven. 

Om geen hinderlijk flikkeren te krijgen is het echter nodig 50 beelden per seconde 
af te tasten. 

Ten einde te bereiken, dat door het voorkomen van flikkeren niet de dubbele 
modulatiefrequenties ontstaan, past men als kunstgreep geïnterlinieerde aftasting 
toe, waarbij 50 rasters met elk 3124 lijnen in elkaar passend worden geschreven. 
Dit elektrische in elkaar passen bij de geïnterlinieerde aftasting is te vergelijken met 
de in de filmtechniek gebruikelijke methode, waarbij het stilstaande filmbeeld ook 
nog eens door de vlinder wordt afgedekt, zodat met 24 filmbeelden 48 helderheids- 
indrukken worden verkregen. 


HOOFDSTUK 4 


HET VIDEOSIGNAAL, ZOALS HET TUSSEN ROOSTER EN 
KATODE VAN DE BEELDBUIS WORDT AANGELEGD; 
HET SYNCHRONISATIESIGNAAL 


4.1. Het videosignaal 


Het volledige televisie beeldsignaal, dat door de zender wordt uitgezonden, bestaat 
uit een HF draaggolf, die in de amplitude is gemoduleerd met het complete video- 
signaal. In fig. 4-1 is een dergelijke HF draaggolf getekend. Het ontvangen gemodu- 
leerde HF signaal wordt versterkt door de HF versterker van de ontvanger, daarna 
met het oscillatorsignaal gemengd in de mengtrap en vervolgens via de midden- 
frequentieversterker aan de videodetector toegevoerd. 
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Fig. 4-1 Fig. 4-2 


Na de videodetector (ook wel beelddetector genoemd) ontstaat de spanning van 
fig. 4-2. We zien dus dat na detectie (ook demodulatie of gelijkrichting genoemd) 
alleen de modulatie zelf overblijft. De spanning, weergegeven in fig. 4-2, noemen 
we de videospanning. Deze videospanning wordt eerst versterkt tot een amplitude 
van ongeveer 50 V en daarna onder andere aangelegd tussen rooster (wehneltcilin- 
der) en katode van de beeldbuis. 

In fig. 4-3 is aangegeven hoe het videosignaal op de /a- Vs karakteristiek van de 
beeldbuis moet komen te liggen. De impulsen „‚L” dienen om de terugslag te syn- 
chroniseren van de tijdbasis voor de lijndeflectie in de ontvanger, die meestal kort- 
weg lijntijdbasis wordt genoemd. Tijdens deze impulsen ontstaat, zoals duidelijk 
blijkt uit fig. 4-3, geen straalstroom in de beeldbuis. Het scherm is dus gedurende 
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het optreden van de synchronisatie-impulsen donker. Er kan op het scherm van de 
beeldbuis slechts licht ontstaan als het videosignaal de lijn CO (het afknijppunt 
van de beeldbuis) overschrijdt. 

De helderheid op het scherm hangt af van de ogenblikswaarde van het videosig- 
naal. De positieve toppen van het videosignaal maken de negatieve spanning van 
de wehneltcilinder (ten opzichte van de katode) kleiner en op deze plaatsen wordt 
de straalstroom dus maximaal en de geschreven lijn wordt hier „wit”. Dit is in 
fig. 4-3 aangeduid met. Gedurende de perioden dat het signaal precies tegen de 
lijn CO valt, wordt de straalstroom onderdrukt en het scherm blijft donker. De lijn 
wordt op dat moment dus ‚„zwart” geschreven. Dit is in fig. 4-3 aangeduid met u 
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Als het videosignaal een waarde heeft die tussen _ en B in ligt, zal de tint 
„„grijs” ontstaan. Dit is aangeduid met [7]. 

Gedurende de lijnimpulsen L wordt de wehneltcilinder negatief gemaakt tot 
voorbij het afknijppunt CO. Het scherm is dan eveneens donker en de lijn wordt dus 
op dat moment ‚„zwart” geschreven. Omdat we, zoals later blijken zal, een onder- 
scheid willen maken tussen de instelling precies op het afknijppunt en beneden het 
afknijppunt, noemen we de tint die gedurende de impulsen L wordt geschreven: 
„zwarter dan zwart”. Dit is aangeduid met $ Deze tint is dus denkbeeldig, 
want in werkelijkheid kan het scherm niet donkerder worden dan op het moment 
dat de straalstroom nul is geworden. Als het videosignaal voor alle lijnen van het 
uitgezonden televisiebeeld er uit ziet als in fig. 4-3, ontstaat op de beeldbuis van de 
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Fig. 4-5 


ontvanger het beeld van fig. 4-4. Als het videosignaal een andere vorm heeft, zal er 
ook een ander beeld ontstaan. Zo is bijvoorbeeld in fig. 4-5 een videosignaal ge- 
tekend. dat één zwarte vertikale balk in een wit veld oplevert. 


4.2. Het synchronisatiesignaal 


Zowel de lijntijdbasis (voor de horizontale deflectie) als de rastertijdbasis (voor de 
vertikale deflectie) moeten in de ontvanger precies synchroon lopen met het uit- 
gezonden signaal van de TV-zender. Dit wil zeggen: als de zender het begin van een 
lijn uitzendt, dan moet op het scherm van de ontvanger op dat moment ook juist 
het begin van een lijn worden geschreven. 

Daarom wordt door de zender aan het eind van iedere lijn een lijnsynchronisatie- 
impuls uitgezonden. Deze impulsen (,,L" in fig. 4-3) synchroniseren de terugslag 
van de lijntijdbasis in de ontvanger. Met andere woorden: de lijntijdbasis wordt 
door het optreden van deze impuls gedwongen aan de terugslag te beginnen en 
hierdoor springt de straal dus van rechts naar links over het scherm terug. 

Als de zender de laatste lijnen van een raster uitzendt, moeten in de ontvanger 
ook werkelijk de laatste lijnen van het raster worden geschreven, m.a.w. de straal 
moet worden gedwongen naar de bovenkant van het beeld terug te springen. Daar- 
om wordt, met tussenpozen van 1/50 sec, door de zender aan het eind van ieder 
raster een serie brede rasterimpulsen uitgezonden. Deze impulsen bewerkstelligen 
dat de rastertijdbasis in de ontvanger op het juiste moment terugslaat, waardoor 
de straal van beneden naar boven over het beeldscherm wordt gezwaaid. 

In fig. 4-6 is het videosignaal voor één volledig beeld (dus voor 2 rasters) voor- 
gesteld. 

De twee belang; 
chronisatie) zijn: 


ste informaties van het videosignaal (in verband met de syn- 
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1. de lijnimpulsen L 
Er worden per seconde 25 complete beelden van 625 lijnen (50 rasters van 312} 
lijnen) geschreven; dat zijn per seconde 25 x 625 = 15.625 lijnen. De duur van 
één lijn (één lijntijd) is dus 1/15.625 seconde, dat is 64 psec. De duur van elke lijn- 
impuls L is daarbij ongeveer 9% van de lijntijd. 


2. de rasterimpulsen, die optreden gedurende de periode R. 


De 5 brede rasterimpulsen (R) liggen tussen 5 smalle, zogenaamde voor-egalisatie 
impulsen (£1) en 5 smalle na-egalisatie-impulsen (E») in. Deze gehele serie impulsen 
wordt éénmaal per rasterperiode (dus na iedere 1/50 sec) uitgezonden. Zoals 
blijkt uit fig. 4-6, volgen zowel de 5 eigenlijke rasterimpulsen als de voor- en na- 
egalisatie-impulsen elkaar op met een tijdverschil van een halve lijntijd. 


AAA Aperen Li AA 


Fig. 4-6 


We moeten fig 4-6 nu als volgt lezen: 

Het schrijven van het eerste beeldraster begint op het ogenblik To. Op dit moment 
bevindt de elektronenstraal zich links bovenaan op het scherm. De lichtvlek begint 
nu naar rechts en tegelijkertijd langzaam naar beneden te bewegen. Aan het eind 
van lijn 1 wordt de lijntijdbasis gesynchroniseerd door de derde na-egalisatie-impuls 
(de tweede egalisatie-impuls wordt automatisch overgeslagen) en wordt begonnen 
met het schrijven van lijn 2. 

Gedurende de eerste 19 lijnen geeft de zender geen videomodulatie en wordt het 
beeld dus „zwart geschreven. 

Van lijn 20 tot en met lijn 307 schrijft de elektronenstraal nu het eerste raster. In 
fig. 4-6 is het videosignaal rechts onderaan bij lijn 22 onderbroken en gaat dan links 
bovenaan met lijn 23 weer verder. De lijnen 24 tot en met 305 zijn niet getekend 
omdat zij geheel gelijkvormig, dus zonder enige speciale onderbreking worden 
geschreven. 

De lijnsynchronisatie aan het eind van de lijnen 308 en 309 geschiedt door de 
voor-egalisatie-impulsen (en wel om de andere impuls). 

Gedurende periode R wordt de lijntijdbasis gesynchroniseerd door de voorste 
flanken van de brede rasterimpulsen. Ook hier synchroniseert steeds slechts een 
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van de twee opeenvolgende impulsen de lijntijdbasis. De lijntijdbasis van de ont- 
vanger slaat namelijk automatisch steeds cen rasterimpuls over. 

De rasterimpulsen (R) hebben echter nog een tweede taak : zij moeten nl. ook de 
rastertijdbasis synchroniseren. Gedurende de periode R springt de elektre 
dus terug naar boven en begint aan het schrijven van het tweede raster, bi 

Omdat het begin van het tweede raster op een halve lijn ligt, wordt dit tweede 
raster precies tussen de lijnen van het eerste raster in geschreven. Men beschouwe 
voor een goed begrip hiervan nog eens fig. 3-4. 

De synchronisatie van het tweede raster geschiedt verder op dezelfde manier als 
die van het eerste raster. De lijnen 336 tot en met 618 zijn in fig. 4-6 weggelaten, 
omdat ook hier de lijnen weer continu, dus zonder enige onderbreking, worden ge- 
schreven. 

De manier waarop uit het volledige synchronisatiesignaal de informaties voor de 
synchronisatie van lijn- en rastertijdbasis worden gehaald (en elkaar worden 
gescheiden), wordt pas besproken in hoofdstuk 9 (schemabeschrijving van de ont- 
vanger 17 TX 230A); tevens wordt daar uiteengezet waarom het nodig is dat de 
rasterimpulsen breder zijn dan de lijnimpulsen en waarvoor de egalisatie-impulsen 
dienen. 

Zoals uit fig. 4-6 blijkt, wordt gedurende ongeveer 24 lijnen (19 + 5) per raster 
geen beeldmodulatie uitgezonden. Deze periode van 24 lijnen noemen we de raster- 
onderdrukking, omdat gedurende deze tijd de beeldinformatie wordt onderdrukt; 
het scherm blijft gedurende deze periode dus zwart. Dat is ook nodig, omdat de 
rastertijdbasis in de praktijk een zekere tijd nodig heeft om de elektronenstraal van 
beneden naar boven te bewegen. Deze tijd is zelfs tamelijk lang, zodat we, als de 
elektronenstraal gedurende de terugslag niet zou worden onderdrukt, het spoor 
van de lichtvlek op haar weg van beneden naar boven over het scherm zouden zien. 


Achterstoep 


S 


Lijn 
enderdrukkang 


Fig. 4-7 


Maar ook voor de terugslag van de lijntijdbasis is een zekere tijd nodig. Om ook 
deze terugslag onzichtbaar te maken, is de lijnonderdrukking aangebracht. In fig. 
4-7 is een enkele lijnimpuls vergroot voorgesteld. Gedurende de lijnonderdrukking 
wordt de straalstroom dus onderdrukt en het scherm blijft donker. Men noemt het 
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gedeelte van de lijnimpuls tussen het eigenlijke einde van de lijn en het werkelijke 
begin van de impuls de „„voorstoep” en het gedeelte tussen het einde van de lijnim- 
puls en het begin van de volgende lijn de „achterstoep”. De totale lijnonderdruk- 
king duurt ongeveer 18% van de lijntijd, dat is ongeveer Il} usec. Een raster- 
impuls duurt ongeveer 41 % van de lijntijd en een egalisatie-impuls ongeveer 44% 
van de lijntijd. 


HOOFDSTUK 5 


BEREIKBARE DEFINITIE EN VEREISTE BANDBREEDTE; 
ENIGE KUNSTSIGNALEN 


In de nu volgende beschouwing zal worden duidelijk gemaakt, welke frequenties 
het videosignaal moet bezitten, om een goed, detail-rijk beeld te kunnen opbouwen. 

Vervolgens zal worden nagegaan hoe groot de bandbreedte van het H.F. tele- 
visiesignaal voor een detail-rijk beeld moet zijn. 


5.1. Horizontale balken 


We nemen aan, dat op het scherm van de beeldbuis een patroon van horizontale 
balken moet worden weergegeven (zie fig. 5-1). 

Wij zullen nu onderzoeken hoe de vorm van de aangelegde spanning tussen 
stuurrooster en katode van de beeld- 
buis moet zijn, om dit balkenpatroon 
op het scherm te doen ontstaan. 

Het is duidelijk, dat er (bovenaan te 
beginnen) voor de eerste witte balk eerst 
een aantal lijnen „wit” (maximale hel- 
derheid) moet worden geschreven; daar- 
na wordt een aantal lijnen zwart” 
(minimale helderheid) geschreven voor 
de zwarte balk, vervolgens een aantal 
lijnen wit, enz. Tijdens het schrijven van 
de lijnen zakt daarbij de straal langzaam Fig. 5 

ig. S-1 
van boven naar beneden. 

Om gedurende één raster het beeldvlak van boven naar beneden af te tasten, 
heeft de elektronenstraal ongeveer 1/50 seconde nodig. 

Gedurende die 1/50 seconde moeten afwisselend de tinten wit en zwart elk 5 x 
worden geschreven. Wit komt daarbij overeen met maximale helderheid en dus ook 
met maximale straalstroom, terwijl zwart overeen komt met een helderheid nul en 
dus een straalstroom nul. 

In fig. 5-2 is de karakteristiek van de beeldbuis nog eens getekend. Voor de tint 
zwart moet de straalstroom nul zijn; dus moet het signaal tussen wehneltcilinder en 
katode in dat geval op het afknijppunt (CO) van de buis liggen. Voor de tint wit 
moet de straalstroom maximaal zijn en de spanning tussen wehneltcilinder en ka- 
tode moet dus bijna O V zijn. 


Tijd 
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(De spanning tussen wehneltcilinder en katode mag nooit positief worden; dit 
kan namelijk gevaar voor beschadiging van de beeldbuis opleveren). 

Uit fig. 5-2 blijkt, dat we tussen wehneltcilinder en katode een kanteelvarmige 
spanning moeten aanleggen. 


4 (Straalstroom) 


EEEEEEEEEEE 
S88SR8ESEES 
AERAARERRS Tm 
Straalstroom van de beeldbuis als 
E functie van de kanteelspanning op het | 
rooster. 
In deze fig. is de lijn-terugslagtijd 
verwaarloosd. In werkelijkheid wordt 
tijdens de terugslag van elke lijn de 


enal straalstroom even onderdrukt. 
hade Om de uiteenzetting echter niet 
nodeloos ingewikkeld te maken, is 
bovengenoemde verwaarlozing inge- 
Fig. 5-2 voerd. Fig. 5-3 


Het balkenpatroon ontstaat dan doordat afwisselend gedurende 1/500 sec de 
lijnen helder worden geschreven en gedurende de volgende 1/500 sec het scherm 
donker blijft, waarna gedurende de volgende 1/500 sec de lijnen weer helder worden 
geschreven, enz. Om de frequentie van deze kanteelvormige spanning te bepalen, 
kunnen we haar het beste vergelijken met een sinusvormige spanning (zie fig. 5-3). 

Eén periode van de sinusvormige spanning in fig. 5-3 duurt 1/250 seconde, 
zodat de frequentie van deze spanning 250 Hz bedraagt. Eén wisseling” van de 
kanteelspanning duurt eveneens 1/250 seconde, Men zegt nu dat de grondfrequentie 
van de kanteelspanning 250 Hz is. 

In werkelijkheid is iedere kanteelspanning opgebouwd uit de som van verschei- 
dene sinusvormige spanningen. De frequenties van deze sinusvormige spanningen 
zijn veelvouden van de grondfrequentie (zogenaamde harmonischen). Dit is wis- 
kundig aan te tonen; een dergelijke beschouwing zou ons hier echter te ver voeren. 

Als we de grondfrequentie van de kanteelspanning steeds hoger kiezen, zal het 
aantal balken in fig. 5-1 steeds toenemen en tegelijkertijd zullen de balken steeds 
smaller worden. 

De grootste nog mogelijke fijnheid van de horizontale balken zal bereikt zijn als 
de lijnen 1 tot en met 625 afwisselend wit en zwart worden geschreven. 

In dit geval zegt men dat de definitie van het beeld in vertikale richting 625 lijnen 
bedraagt. 
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5.2. Vertikale balken 


In fig. 5-4 is een patroon van 5 vertikale balken voorgesteld. Gedurende het schrij- 
ven van een lijn in fig. 5-4 moet de straalstroom afwisselend 5 x maximaal en 
5 x minimaal worden gemaakt. Als dit voor iedere lijn op het juiste moment 
gebeurt, zodat dus van 2 opeenvolgende lijnen steeds de witteen de zwarte gedeel- 
ten precies onder elkaar vallen, dan zal het gewenste balkenpatroon ontstaan. 


h 1 B 
Een gehele lijn wordt geschreven in 1562 seconde, dat is 64 usec. 


Hierin is echter begrepen de tijd die 
nodig is voor de terugslag. In verband 
met de terugslag wordt namelijk de | 
straal gedurende ongeveer 18% van de 
lijnperiode onderdrukt (zie hoofdstuk 4, 
fig. 4-7). Voor de heenslag blijft dus 
slechts een tijd beschikbaar van 64 psec 
— 18% ~ 64 usec — 11 usec = 53 usec. 

Uit fig. 5-4 blijkt, dat dan van ongeveer 

0 tot 5,3 sec de straalstroom maximaal | 
moet zijn, om daarna van 5,3 tot 10,6 Q_ 5 106 189 212 25 318 371 424 TT 53 ju sek, 
usec nul te worden. Vervolgens krijgt " 

de straalstroom van 10,6 tot 15,9 usec 
weer zijn maximale waarde, enz. 

De bijbehorende videospanning is 
eveneens in figuur 5-4 aangegeven. 

Eén totale „wisseling” van de video- 
spanning duurt 10,6 usec, zodat de 
grondfrequentie van de videospanning 

106 


1 
in dit geval |g — Ongeveer94kHz bedraagt. ( F= : F= grondfrequentie, T 


trillingstijd). 

Als we de grondfrequentie van deze videospanning nu steeds hoger opvoeren, 
ontstaat er een patroon van steeds smallere vertikale balken op het scherm. 
Theoretisch kunnen we deze balken zo smal maken als we maar willen. In de prak- 
tijk wordt de fijnheid van het beeld in horizontale richting echter beperkt door de 
afmetingen van de lichtvlek en door de hoogste videofrequentie die nog wordt 
uitgezonden. 

Men neemt daarom genoegen met een definitie die ongeveer gelijk is aan de 
maximaal bereikbare definitie in vertikale richting. Dat wil dus zeggen,dat er 
gedurende het schrijven van een lijn 312 ,,wisselingen™ mogelijk moeten zijn. 

We zullen nu nog bij benadering bepalen hoe hoog de videofrequentie is die we 
hiervoor nodig hebben. Voor één „horizontale wisseling” is 64 usec gedeeld door 
312 — ongeveer $ usec beschikbaar. 
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Dit komt overeen met 1 „periode” van de videospanning, zodat de grond- 
frequentie hiervan 106 : = 5 MHz bedraagt. 


5.3. Bandbreedte van het hoogfrequentiesignaal 


Een laagfrequentieversterker in een radio-ontvanger moet wisselspanningen van 
ongeveer 50 Hz tot 4} kHz onvervormd kunnen versterken. 

De videoversterker van een TV-ontvanger daarentegen moet alle frequenties 
van 30 Hz tot ongeveer 5 MHz gelijkmatig versterken. 

Als bij een radio-uitzending de maximale modulatiefrequentie 44 kHz bedraagt, 
betekent dit tevens, dat het uitgezonden signaal een bandbreedte heeft van 2 x 44 
kHz = 9 kHz. De H.F.- en M.F.-versterker in de radio-ontvanger moeten in over- 
eenstemming daarmee, om onvervormde ontvangst te krijgen, een totale band- 
breedte hebben van ten minste 9 kHz. 

Zouden we bij televisie dezelfde redenering volgen, dan zou dus een maximale 
videofrequentie van 5 MHz overeenkomstig met een totale bandbreedte van 2 x 5 
MHz = 10 MHz. Dit houdt in, dat elke TV-zender een kanaal van minstens 10 MHz 
nodig zou hebben. Bovendien zouden ook de H.F.-en de M.F.-versterker een band 
van tenminste 10 MHz breedte moeten doorlaten. Een nadeel hiervan is o.a, dat er 
vrij ingewikkelde en dure H.F.- en M.F.-versterkers nodig zouden zijn. 

Om met een kleinere bandbreedte toch een goede overdracht van TV-signalen 
mogelijk te maken, onderdrukt men tegenwoordig een gedeelte van de zogenaamde 
„zijbanden”. Hierop komen we terug in hoofdstuk 7 . 


HOOFDSTUK 6 


HET DOORGEVEN VAN RECHTHOEKIGE IMPULSEN 
VIA RC-SCHAKELINGEN 


De raster- en de lijnimpulsen worden, voor de synchronisatie van de vertikale, 
respectievelijk horizontale afbuigingsgenerator in de TV-ontvanger, van elkaar 
gescheiden met behulp van RC-schakelingen. 

Ook bij het opwekken van de nodige zaagtandspanningen (of -stromen) voor de 
afbuigingsgeneratoren worden RC-schakelingen gebruikt. Omdat deze RC-schake- 
lingen in omroepontvangers niet worden toegepast, gaan we hier wat nader in op 
het principe. 


6.1. Het laden van een condensator via een weerstand 


De ongeladen condensator C (0,1 «F) in fig. 6-1 kan via de weerstand R (1 MQ) 
en de schakelaar S worden aangesloten op een spanningsbron Vs van 100 V. Als 
we de schakelaar S sluiten, begint er een laadstroom te lopen. De condensator is nog 


ongeladen, zodat hierover ook nog geen ge- r r 

lijkspanning kan staan. Tijdens het inscha- ëa! [Je =| 

kelen is dus Vc —0 V. Fig. 6-2 geeft aan hoe atd, PÈ 
% Z 


Ve tijdens het laden van de condensator toe- 
neemt. Vertikaal is de spanning Vc uitgezet en 
horizontaal de duur van de lading. Er zijn in 
dit voorbeeld tijdsdelen van 1/10 seconde ge- 
kozen. Zoals blijken zal, is de duur van het 
laadproces afhankelijk van de waarden van 
Ren C. 

Aangezien de beginspanning op de conden- 
sator 0 V is, moet dus bij het inschakelen de 
gehele batterijspanning over de weerstand 
staan. Direct na het sluiten van S is dus Vr 
100 V. Als deze spanning over de weerstand 
R staat, moet volgens de wet van Ohm de be- 


ginstroom gelijk zijn aan: /— E (A). Deze 


stroom loopt door de weerstand in de conden- 
sator. Als deze stroom enige tijd, bijvoorbeeld 
gedurende 1/10 seconde gevloeid heeft, zal de spanning over C gestegen zijn tot 63 V 
(zie fig.6-2). De spanning over de weerstand moet dan echter gedaald zijn tot: 
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100— 63 = 37 V (zie fig. 6-3). De stroom door de 


e $ 37 

z « i vg=37v weerstand wordt daardoor echter slechts 7 R (A). 

a Pe 7 

i CF 4'79 De laadstroom is dus gedaald van WEE) var i 
6-3 R R 


dus ongeveer 2,5 x zo klein geworden. Het gevolg 
ervan is, dat er per tijdseenheid veel minder elektronen dan in het begin van het 
laadproces de lading (en dus ook de spanning) op de condensator komen verhogen. 
Daarom stijgt Ve van 0,1 tot 0,2 sec nu slechts van 63 V tot 86 V. Nu is Vr = 


; 14 
100 V — 86 V = 14 V geworden en de laadstroom is gedaald tot 7 R (A). Na 


0,3 sec is Ve gestegen tot 94,5 V en na 0,4 sec tot 98 V. 

Uit deze beschouwing volgt, dat de spanning Vc over de condensator niet gelijk- 
matig toeneemt, maar volgens de kromme van fig. 6-2. 

Zoals reeds werd opgemerkt, bestaat er een vast verband tussen de waarden van 
R en C enerzijds en de tijd die nodig is om de condensator tot een zekere spanning 
op te laden, anderzijds. De condensatorspanning wordt daarbij meestal uitgedrukt 
in % van de batterijspanning (Vs). Een en ander is wiskundig te bewijzen. We be- 
perken er ons hier echter toe het resultaat van deze berekeningen in tabelvorm weer 


te geven. 


R wordt uitgedrukt in MQ en C in uF. Vn is de aangelegde barterijspanning 


Een cond. C laadt zich via een weerstand R op tot 0 % Vr inO « RC sec 
Een cond. C laadt zich via een weerstand R op tot 63 % Vz in 1 RC sec 
Een cond. C laadt zich via een weerstand Rop tot 86 % Vo in 2 x RC sec 
Een cond. C laadt zich via een weerstand R op tot 94,5% Vn in 3 » RC sec 
Een cond. C laadt zich via een weerstand Rop tot 98 % Vs in 4 x RC sec 


Wij keren nu weer terug naar ons voorbeeld van fig. 6-2. In deze schakeling 
bereikt de condensator na 0,1 sec een spanning van 63 V, of 63% van Vs. Uit de 
tabel (tweede regel) volgt, dat dit het geval is als RC — 0,1. 

Dit kan worden bereikt met de volgende RC-combinaties: 


een weerstand R = 1 MQ en een condensator C = 0,1 uF of 
een weerstand R 0,1 MQ en een condensator C = 1 uF of 
een weerstand R = 10 KQ en een condensator C = 10 gF, enz. 


In fig. 6-4 is op de horizontale „as” de tijd in 1 x RC sec, 2 « RC sec, 3 x RC 
sec, enz. uitgezet. Op de vertikale as vinden we Vc in % van Vn. 

Na 1 x RC sec is de condensatorspanning gestegen tot 63% Vn, na 2 x RC sec 
tot 86% Vn, enz. Deze kromme kunnen we in de praktijk gebruiken voor het op- 
lossen van problemen als het volgende: 


6.3] VERVORMING VAN EEN RECHTHOEKIGE IMPULS DOOR EEN RC-INTEGRATOR 31 


Een condensator C moet in 1/50 sec wor- 100 


den opgeladen tot 63% Va; gevraagd wordt 20 

hoe groot de laadweerstand R moet worden. eo 
In fig. 6-4 lezen we af, dat C tot 63% Vn dk! 

wordt opgeladen na een tijd | x RC sec. Daar- $| ed ji 


a 
uit volgt dat RC = 1/50 en we kunnen, als de ze 
waarde van C bekend is, R gemakkelijk uit- $ 
rekenen. 


2 | 
(R = Č, Rin MO; Cin uF) EE! 
6 Csee Caec Ise iRtsee 
Tijd ——e 
6.2. Het ontladen van een condensator via een Fig. 6-4 
weerstand 


De condensator C uit bovenstaand voorbeeld wordt opgeladen tot 100 V en daarna 
uit de schakeling genomen. De geladen condensator wordt nu in de schakeling van 
fig. 6-5 aangebracht, waarbij de weerstand dezelfde waarde heeft als de oorspron- 
kelijke weerstand R. 


Ve% Vmax 


> zo 
En B 

it 20 
$ ce y n p, 
La i o mR aR 


Tijd 
Fig. 6-5 Fig. 6-6 


100 
Zodra S wordt gesloten, gaat er een stroom lopen: 7 R (A). Deze stroom ont- 


laadt C. Na enige tijd gaat de condensatorspanning Vc (die gelijk is aan Vr, omdat 
Cen R parallel staan) langzaam dalen. Ten gevolge hiervan gaat ook de onrlaad- 
stroom dalen. De ontlading, die eerst snel verloopt (fig. 6-6), gaat na enige tijd 
steeds langzamer en krijgt na enige zogenaamde RC-tijden (na ongeveer 3 RO) een 
tamelijk vlak karakter. 


6.3. De vervorming van een rechthoekige impuls door een RC-integrator 


Het achtereenvolgens laden en ontladen van de condensator C kan in de praktijk 
ook worden verwezenlijkt zonder schakelaar. 
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Om dit te bereiken, wordt aan de schakeling een rechthoekige spanningsimpuls 
toegevoerd (zie fig. 6-7). Gedurende de tijd A is de spanning tussen de klemmen 
K, en Kz dus maximaal en laadt C zich op via de weerstand R. De schakeling ge- 
draagt zich dan geheel alsof er tussen K en K3 een batterij met een spanning V is 
aangesloten. In fig. 6-9 is aangegeven hoe de condensatorspanning Vc verloopt. 


Fig. 6-7 Fig. 6-9 
Aan het einde van de periode A (het einde van de impuls) valt de aangelegde 
spanning plotseling terug tot 0 V. Dit komt overeen met het kortsluiten van de 
klemmen Ķ; en K2. Aan het einde van periode A kan de condensator zich dus via R 
ontladen. In fig. 6-9 is de ontlaadkromme eveneens aangegeven. 


Conclusie: Als we de rechthoekige impuls van fig. 6-8 aan de genoemde serie- 
schakeling van Ren C(een zogenaamde RC-integrator) toevoeren, ontstaat over de 
condensator de vervormde impuls van fig. 6-9. Als de toegevoerde impuls smaller 
wordt, heeft de condensator minder tijd om zich op te laden. Het gevolg is dat de 
impuls over C, die in fig. 6-9 gestippeld is aangegeven, een kleinere amplitude 
krijgt. De schakeling geeft dus uirgangsimpulsen af, waarvan de hoogte afneemt 
naarmate de breedte van de ingangsimpulsen kleiner wordt (zie fig. 6-10). De waarden 


Fig. 6-10 


van Ren C in fig. 6-10 zijn zodanig gekozen, dat T = 4 x RC (T in sec; Rin MQ 
en Cin uF). De smalle impulsen hebben een duur = 1/8 T= 1/2 RC en zijn geduren- 
de deze korte tijd niet in staat om C geheel op te laden (zie ook fig. 6-9). 
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6.4. De vervorming van een rechthoekige impuls door een RC-differentiator 


In fig. 6-4 werd aangegeven hoe de spanning over de condensator C van fig. 6-1 
verloopt gedurende 4 x RC sec nadat de schakelaar S gesloten is. In fig. 6-11 is 
dezelfde schakeling nog eens getekend. We willen nu echter de spanning over de 
weerstand R eens nader bekijken. Als de schakelaar S wordt gesloten, is de span- 
ning op de condensator nog 0 V. De spanning over R is dan 100 V. Na 1 x RC 
seconden is de spanning op C gestegen tot 63 V. De spanning over R is dan 100 

3 = 37 V. In de tabel van 6.1. is aangegeven hoe de spanning op C verloopt. 
Aangezien steeds Vr = Vs — Ve moet zijn, zien we daaruit, dat na 2 x RC sec, 
Vr = 14 V; na 3 x RCsec, Vr = 5,5 Venna4 x RCsec, Vr = 2 V. In fig. 6-12 
is het verloop van de spanning over R weergegeven. 


Fig. 6-11 


We zullen nu onderzoeken hoe de spanning over de weerstand verloopt als we 
een rechthoekige impuls aan de schakeling toevoeren. 

Op het moment 0 springt de spanning tussen K4 en Kz plotseling van 0 op Vmax 
(zie fig. 6-13). Over R ontstaat dan eveneens een spanning Vmax. 


C 
hi 100 
„| 20 
i MER 
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RC RC RG RC RC Re de RC Rc 
Fig. 6-13 


Gedurende de tijd van 0 tot 4 x RC sec gaat de condensator zich laden en de 
spanning over R verloopt volgens de kromme van fig. 6-12. 
Na 4 x RC seconden valt plotseling de impulsspanning terug tot 0 volt, dat wil 


34 HET DOORGEVEN VAN RECHTHOEKIGE IMPULSEN VIA RC-SCHAKELINGEN [6 


zeggen: van dit moment af kunnen we de klemmen K, en K3 als kortgesloten be- 
schouwen en komt C parallel te staan aan R (zie fig. 6-15). 


+ Yoo 


K a. r KoH Šg! 
v 7 R [vr uj va 
ag « 3 


De pijl geeft de richting aan van de elektronenstroom le 
Fig. 6-14 Fig. 6-15 


C zal zich nu ontladen over R. Ter vergelijking toont fig. 6-14 nog eens de situa- 
tie aan het begin van de impuls. Hieruit blijkt, dat tijdens het laden van C de 
bovenkant van de weerstand R positief is ten opzichte van de onderkant. Tijdens 
het ontladen van C (fig. 6-15) is de bovenkant van R negatief ten opzichte van de 
onderkant. Aan het einde van de impuls zal de spanning over R dus negatief worden 

4 (zie fig. 6-16). 

De ontlading van de condensator gaat 
eerst zeer snel en begint daarna steeds lang- 
zamer te verlopen volgens de bekende ont- 
laadkromme. De onderstaande tabel geeft 
het verloop van de spanning over R geduren- 
de6 x RC seconden. 


Vma 


Toese- | Volin% Velin% 
Seconden | voerde van Ves) van Vas) 


spanning 

0 Vmax 0 — 100 
1x RC Vmax 63 |+ 37 
2x RC) Vmax 8&6 + 14 
3x RC Vmax AS + 5,5 
4 x RC Vaar 98 + 2 
4x RC 0 98 — 98 
5x RC 0 ongeveer 37 — 37 
6x RC O0 ongeveri4 — 14 
7x RC| 0 ongeveer 5,5 — 55 
8x RC. O0 ongeveer 2 — 2 


In fig. 6-16 zijn respectievelijk de toege- 
voerde impuls, de impuls over C en de im- 


6.5] HET OPWEKKEN VAN ZAAGTANDSPANNINGEN 35 


puls over R onder elkaar getekend. De impuls over R is geconstrueerd met behulp 
van bovenstaande tabel. 


Conclusie: Als we een rechthoekige impuls toevoeren aan de serieschakeling van 
R en C (die nu differentiator heet, omdat we de spanning over R beschouwen), 
ontstaat over de weerstand de vervormde impuls van fig. 6-16 (als T = 4 x RC). 

Hoe de RC-integrator en -differentiator in de TV-ontvanger worden toegepast 
voor het van elkaar scheiden van de raster- en de lijnsynchronisatiesignalen, wordt 
besproken in hoofdstuk 9. 


6.5. Het opwekken van zaagtandspanningen 


Het opwekken van een zaagtandspanning, zoals die nodig is voor de afbuiging, 
geschiedt in principe door een condensator periodiek via een weerstand langzaam 
te laden en dan weer snel te ontladen. Over de condensator ontstaat dan een lang- 
zaam oplopende spanning, die aan het eind van het laadproces snel terugvalt tot 0 
(zie b.v. fig. 6-17). Om de zaagtand zo recht mogelijk te houden, wordt C daarbij 
slechts tot een klein deel van de volle batterijspanning opgeladen. 


Sin stand a 
Den 
3 max 
+ ve Ja 
v ze vel \ Sin stand b 
0 8 
Fig. 6-17 


We zullen nu een praktische schakeling voor het opwekken van een zaagtand- 
spanning bespreken. 

In de schakeling van fig. 6-18 wordt aan het stuurrooster van de buis een kanteel- 
spanning toegevoerd. Ten gevolge van de aanwezigheid van de roostercondensator 
en de lekweerstand wordt er een zodanige negatieve roosterspanning opgewekt, 
dat het signaal zich op de 7a- Vs karakteristiek instelt volgens fig. 6-19. 


‚te 


AN 


o-Va ~~ 


Fig. 6-18 Fig. 6-19 


Hieruit blijkt dat de toppen van het signaal ongeveer op de nullijn van de ZV, 
karakteristiek komen te liggen. Dit is ook begrijpelijk, want zodra een van de top- 
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pen over de nullijn zou komen, zou er een aanzienlijke roosterstroom ontstaan, 
waardoor de negatieve roosterspanning snel zal toenemen en het signaal op de 
karakteristiek dus weer naar links zal worden verschoven. 

Uit fig. 6-19 blijkt, dat er slechts anodestroom kan lopen gedurende de impulsen. 
In de periode tussen 2 impulsen is de buis afgeknepen. Als echter de buis is 
afgeknepen, zal de condensator C zich uit de anodespanningsbatterij Va laden via 
de weerstand R. De richting van de elektronenstroom /, is aangegeven in fig. 6-18. 
De buis heeft gedurende deze laadperiode geen enkele invloed, omdat er geen ano- 
destroom loopt. Zolang de spanning op de condensator Ve zeer klein is ten opzichte 
van Vs, staat over R nagenoeg de gehele batterijspanning Vs en de laadstroom 


y, 
I= R blijft dus praktisch constant. Hierdoor stijgt Vc gelijkmatig. Dit is voor- 
gesteld in fig. 6-21. 
ov o De gestippelde lijn in fig. 6-21 toont wat er 
zou gebeuren als C langer gelegenheid kreeg 
co, HH- zich op te laden. We zien, dat dan de bekende 
f 


laadkromme weer verschijnt. Aangezien echter 


| deze kromme belangrijk afwijkt van een rechte 
Vent tte lijn, kunnen we alleen het eerste deel daarvan 
gebruiken voor het opwekken van een zaag- 
tandspanning. Daarom moet de lading wor- 


| den onderbroken door de impulsen op g; (zie 
A fig. 6-20). 
Fig. 6-21 \ V 4 Tijdens de impulsen op gı gaat de buis 
ov — — — plotseling anodestroom trekken. De anode- 
stroom Ja ontlaadt in zeer korte tijd de condensator C (fig. 6-18). Dit is 
mogelijk, doordat de anodestroom /u een veel grotere waarde heeft dan de 
laadstroom /,, die toch door de weerstand R moet vloeien. Over de condensator C 
ontstaat dan tenslotte de zaagtandspanning van fig, 6-21. In de praktijk berusten 
de meeste schakelingen voor het opwekken van zaagtandspanningen op het zelfde 
principe als de hierboven beschreven schakeling. 


HOOFDSTUK 7 
HET H.F.-SIGNAAL 


7.1. De voortplanting van het H.F.-signaal 
Het volledige TV-signaal, dat door een zender wordt uitgezonden, bestaat uit: 


1. Een H.F.-beelddraaggolf, die in de amplitude is gemoduleerd met het video- 
signaal (zie fig. 4-1). 

2. Een H.F-geluidsdraaggolf, 
die in de frequentie is gemodu- 
leerd met het geluidssignaal. 


Voor de overdracht van het 
H.F.-signaal zijn draaggolffre- 
quenties beneden 40 MHz min- 
der geschikt, onder andere om- 
dat bij deze lagere frequenties 
terugkaatsing ontstaat tegen 
geïoniseerde luchtlagen (zie 
fig. 7-1). Deze terugkaatsingen 
veroorzaken bij radio-ontvangst 
soms de zogenaamde fading” 
(sluiereffect). 

De teruggekaatste golf, waar- 
van de sterkte afhankelijk is 
van de weersgesteldheid, kan 
het beeld ernstig vervormen. 

Radiogolven met een fre- Š 
quentie boven 40 MHz worden 
door de geïoniseerde lagen niet 
meer teruggekaatst (zie fig. 7-2). 

Een nadeel is echter, dat deze 
golven slechts kunnen worden 
ontvangen tot aan de zoge- 
naamde optische horizon. De 
golven planten zich namelijk 
nagenoeg 
(streeplijn in fig. 7-2), zodat 
ontvanger 1 op de optische ho- 
rizon wel ontvangst heeft en Fis- 7-2 
ontvanger 2 achter de optische horizon niet. 
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Er zijn voor TV tot nu toe drie frequentiebanden gereserveerd, namelijk : 


A. Televisieband I, van 47 MHz tot 68 MHz: 
B. Televisieband IIl, van 174 MHz tot 223 MHz. 
C. Televisieband IV, van 470 tot 790 MHz. 


De kanalen zijn als volgt ingedeeld: 


Kanaal Beelddraaggolf  Geluidsdraaggolf 
\ 2 47-54 MHz 48,25 MHz 53,15 MHz 
Band 1 3 S46l „ Š 60,75 … 
l 4 as o, ” 67,75 … 
5 174-181 MHz 175,25 MHz 180,75 MHz 
| 6 181-188 182,25 „ 187,75 „ 
7 188-195 „ 189,25 … 194,75 „ 
Band II 8 195-202 „ 196,25 … 201,75 „ 
9 202-209 „ 203,25 „ 208,75 „ 
10 209-216 „ 210,25 „, 215,75 „ 
IL 216-223 „ 27,25 „ 222,75 „ 


7.2. Eenzijband-ontvangst 


Alvorens over te gaan tot het bespreken van eenzijband-ontvangst, geven we eerst 
een overzicht van de „„behandelingen”, die het 7V-signaal achtereenvolgens in de 
ontvanger ondergaat. 

Fig. 7-3 is een zogenaamd blokschema van de ontvanger. Het signaal dat wordt 
opgevangen door de antenne (meestal een dipoolantenne), gaat eerst naar de H.F. 
versterktrap. Deze H.F-versterktrap is op het gewenste kanaal afgestemd. 

Het versterkte H.F.-signaal wordt gemengd met het oscillatorsignaal, waardoor 
de M.F.-trilling ontstaat. De M.F‚-spanning bevat dezelfde modulatie als de oor- 
spronkelijke H.F.-spanning. 

De oscillatorfrequentie is altijd hoger dan die van het ontvangen H.F.-signaal. 
In het gekozen voorbeeld is de oscillatorfrequentie 38,9 MHz hoger dan de fre- 
quentie van het H.F.-signaal, zodat er een M.F.-signaal van 38,9 MHz ontstaat 
(oscillatorfrequentie — frequentie H.F-signaal — middenfrequentie). 

Het M.F.-signaal wordt versterkt in de M.F.-versterker, die uit een aantal ver- 
sterktrappen bestaat. Vervolgens wordt het M.F-signaal toegevoerd aan de 
beeld- of videodetector. De daarvan afgenomen videospanning heeft een amplitude 
van maximaal 6 V. Via een één- of tweetraps videoversterker wordt deze spanning 
tenslotte aan de beeldbuis toegevoerd. 

We zullen nu onderzoeken aan welke eisen de M.F.-versterker moet voldoen. 
Fig. 7-4 stelt de doorlaatkromme van een gewone radio-ontvanger voor. De 
bandbreedte is daarbij ongeveer 9 kHz. Als voorbeeld is hier een middenfrequentie 
van 450 kHz gekozen. 
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Bij modulatie van de draaggolf met een signaal 
van 4,5 kHz ontstaat een M.F.-signaal, bestaande 
uit de som van de volgende trillingen: 


1. een draaggolf van 450 kHz; 
2. een trilling van 450 kHz 4,5 kHz—454,5 kHz; 
3. een trilling van450kHz —4,5 kHz 445,5 kHz. 


Het frequentiegebied van 450 kHz tot 454,5 kHz 
noemt men de „„bovenste” en van 445,5 kHz tot 
450 kHz de „onderste” zijband. 


&4SSkHz 45OkHz 4545kHz 
Fig. 7-4 


Als we een onvervormde weergave van de toon 
van 4,5 kHz eisen, dan moeten zowel de draaggolf 
als de zijbanden in dezelfde onderlinge amplitude- 
verhouding als waarin ze werden uitgezonden, de 
detector van de ontvanger bereiken. Dit wil zeggen, 
dat de zijbanden in gelijke mate moeten worden 
versterkt als de draaggolf. Daaruit volgt, dat de 
doorlaatkromme van de ontvanger tussen 445,5 
kHz en 454,5 kHz volkomen vlak moet zijn. 

We gaan nu eens na, wat er gebeurt als de M.F.- 
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doorlaatkromme de vorm heeft van fig. 7-5. Het is 


en 
Fig. 7-5 


duidelijk, dat in dit geval alleen de draaggolf (van 
450 kHz) en de bovenste zijband (tot 454,5 kHz) 
worden doorgelaten. 
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Het blijkt, dat op deze manier de modulatietoon van 4,5 kHz ook nog redelijk 
(met slechts vrij geringe vervorming) wordt doorgegeven. Het is echter in de prak- 
tijk onmogelijk een dergelijke steile flank (zoals hier op 450 kHz is getekend) te ver- 
wezenlijken. Met behulp van filters zou deze flank slechts bij benadering kunnen 
worden verkregen. Bovendien zou het afstemmen op 450 kHz zeer kritisch worden, 
omdat de draaggolf nog maar net op de rand van de M.F.-doorlaatkromme ligt. 

Een variatie op het bovenbeschreven eenzijband-systeem dat de genoemde na- 
delen niet heeft, is weergegeven in fig. 7-6. De frequenties, die bij deze M.F.-door- 
laatkromme zijn aangegeven, worden in TV-ontvangers veel toegepast. 

Deze beelddoorlaatkromme van een 

ae zr TV-ontvanger bestrijkt in totaal een 

ff lj frequentiegebied van 6,25 MHz. De 

MF-draaggolffrequentie is 38,9 MHz 

en ligt precies op het midden van de 

NE schuine flank, die verloopt tussen 38,15 

MHz en 39,65 MHz. De zijbandfrequen- 

ties van 38,15 MHz tot 33,9 MHz wor- 

Fig. 7-6 den op normale wijze versterkt. Van 

38,15 MHz tot 39,65 MHz echter neemt 

de versterking gelijkmatig af. We zullen nu eens onderzoeken welke invloed deze 

vorm van de kromme heeft op de verschillende modulatiefrequenties bij hun weg 
door de ontvanger. 

Een signaal van 38,9 MHz (de MF-draaggolf) wordt gemoduleerd met een sig- 
naal van 4 MHz. Van het totale middenfrequentiesignaal dat daardoor ontstaat, 
wordt doorgelaten (zie fig. 7-6): 


1. De MF-draaggolf van 38,9 MHz; 
2. De zijband van 38,9 — 4 = 34,9 MHz. 


De andere zijband, die een frequentie heeft van 38,9 + 4 = 42,9 MHz, wordt 
niet doorgelaten. Zoals uit de doorlaatkromme blijkt, wordt de zijband van 34,9 
MHz precies twee maal zoveel versterkt als de draaggolf. 

Voor een modulatiediepte van 100% is de verhouding: 


amplitude le zijband + amplitude 2e zijband _ 
draaggolf 


Het is duidelijk, dat we dezelfde modulatiediepte zullen houden, als de eerste zij- 
band geheel wordt onderdrukt en de tweede twee maal zo sterk wordt doorgelaten. 
De modulatiefrequentie van 4 MHz wordt dan, afgezien van een beetje vervorming, 
op normale wijze doorgegeven. 

Hetzelfde geldt voor alle modulatiefrequenties tussen 0,75 MHz en 5 MHz. 
Voor modulatiefrequenties tussen 30 Hz en 0,75 MHz ontstaat echter een enigszins 
andere situatie. De zijband, die bij modulatiefrequenties van 0,75 MHz tot 5 MHz 
volkomen was onderdrukt, wordt nu voor een gedeelte doorgelaten. Ter illustratie 
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willen we een modulatiefrequentie van 
0,60 MHz nemen. Er ontstaan dan (zie 
fig. 7-7): 
1. Een MF-draaggolf van 38,9 MHz. 
2. Een onderste zijband van 38,3 
MHz met een amplitude van 90%. 
3. Een bovenste zijband van 39,5 : 
MHz met een amplitude van 10%. Fig. 7-7 


De som van de amplitudes van de beide 
zijbanden is dus 100% en dus geldt weer de verhouding 


amplitude le zijband + amplitude 2e zijband 
draaggolf ii 


Deze verhouding is blijkbaar ook voor alle andere modulatiefrequenties tussen 
30 Hz en 0,75 MHz gelijk aan 1. Onderstaande tabel maakt dat duidelijk. 


Frequentie Oni 
waarmee de Onderste i Bovenste 
zender is | zijband  Draaggolf © zijband 


gemoduleerd 


33,9 MHz 38,9 MHz 43,9 MHz 
34,9 MHz 38,9 MHz 42,9 MHz 
35,9 MHz 38,9 MHz 41,9 MHz 


36,9 MHz 38,9 MHz 40,9 MHz 
38,15 MHz 38,9 MHz 39,65 MHz 
38,30 MHz 38,9 MHz 39,5 MHz 
38,45 MHz 38,9 MHz 39,35 MHz 
38,60 MHz 38,9 MHz 39,2 MHz 
38,75 MHz 38,9 MHz 39,05 MHz 
ongeveer 38,9 MHz ongeveer 


zeer laag 38,9 MHz 38,9 MHz 


dat ook de lagere modulatiefrequenties 
(beneden 0,75 MHz) op de juiste wijze 
worden weergegeven. Een ontvangsys- 
y teem met een dergelijke doorlaat- 
{ kromme noemt men asymmetrisch zij- 
334 ae bandsysteem (Engels: vestigial sideband 
= system). 
Fig. 7-8 Uit het bovenstaande blijkt duidelijk, 


29 zi mi Uit de laatste regels van de tabel blijkt, 
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dat eventueel uitgezon- 
den zijbanden van 39,65 
MHz tot 43,9 MHz 
door de ontvanger in 
het geheel niet worden 
doorgelaten. Daarom is 
tussen zender en zend- 
antenne een filter aan- 
gebracht met een doorlaatkromme volgens fig. 7-8. De zijbanden, die geen invloed 
op de ontvangst uitoefenen, worden dan door de zender ook niet meer uitgezonden. 

In fig. 7-9 is nog eens de MF-doorlaatkromme van de ontvanger op dezelfde 
schaal getekend onder de kromme van fig. 7-8. De frequenties, die niet door de 
zender worden uitgezonden, zijn gearceerd aangegeven. Dit gearceerde gedeelte 
laat duidelijk de besparing in „ether”-ruimte zien, die men met dit systeem heeft 
verkregen. 


7.3. De kanaalindeling 


In het bovenstaande was alleen sprake van het MF-signaal. Ook de krommen van 
de fig. 7-8 en 7-9 hebben alleen maar betrekking op het MF-signaal. 

De MF-beelddraaggolf heeft een frequentie van 38,9 MHz. De frequenties van 
de verschillende TV-kanalen kunnen we aflezen in de tabel in paragraaf 7.1. 
Kanaal 2 bv. heeft een „beeldfrequentie” van 48,25 MHz. De MF-beelddraaggolf 
van 38,9 MHz wordt in de ontvanger dan verkregen door menging met een oscilla- 
torfrequentie van 48,25 + 38,9 = 87,15 MHz (want : middenfrequentie = oscil- 
latorfrequentie min draaggolffrequentie). 

Beschouwen we nu nog eens de MF-doorlaatkromme van fig. 7-7. Zoals we 
zojuist hebben gezien, wordt de MF-beelddraaggolf van 38,9 MHz verkregen uit 
een HF-draaggolf van 48,25 MHz. 

De frequentie van 39,5 MHz op de MF-doorlaatkromme komt overeen met een 
HF=-signaal van 87,15 — 39,5 = 47,65 MHz. 

De frequentie van 38,15 MHz op de MF doorlaatkromme komt overeen met een 
HF-signaal van 87,15 — 38,15 = 49 MHz. 

Op dezelfde manier kunnen we aan- 
tonen, dat de MF-signalen tussen 33,9 4 s5325 
en 33,4 MHz ontstaan uit HF-signalen j; 
tussen 53,25 en 53,75 MHz. Hieruit 
blijkt, dat de doorlaatkromme voor het 
HF-signaal de in fig. 7-10 getekende 
vorm zal hebben. Deze krommevorm 
wordt dus uitsluitend bepaald door de 
vorm van de doorlaatkromme van de Fig. 7-10 


7.3] DE KANAALINDELING 43 


MF-versterker (volgens fig. 7-7), d.w.z. dat de HF-doorlaatkromme het spie- 
gelbeeld is van de MF-doorlaatkromme. De HF-versterker van de ontvanger 
heeft een zo grote bandbreedte, dat praktisch alle HF-signalen van het gehele 
TV-kanaal evenveel worden versterkt. Daardoor beïnvloedt de HF-versterker dan 
ook praktisch niet de doorlaatkromme. 

Een TV-zendinstallatie bevat behalve een beeldzender ook nog een geluidszender. 
De geluidsdraaggolven van de afzonderlijke TV-kanalen (G II, G II, G IV) hebben 
steeds een 5,5 MHz hogere frequentie dan die van de bijbehorende beelddraaggol- 
ven (B II, B III, B IV). 


cu eg om ey on 
1675 025 5375 $525 sars 6225 sm 
— o 
Fig.. 7-11 


Men zegt daarom: de beeld-geluid afstand is 5,5 MHz. In fig. 7-11 is aange- 
geven welke „ether” ruimte door de beeld- en geluidszenders van de 3 kanalen 
in band I in beslag wordt genomen. Kanaal | wordt voorlopig niet gebruikt. De 
totale bandbreedte per kanaal is 7 MHz, de geluidskanalen hebben een in verhou- 
ding kleine bandbreedte (ongeveer 0,2 MHz). Band II, 174-223 MHz, is op over- 
eenkomstige wijze in kanalen onderverdeeld. 
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BESCHRIJVING VAN HET BLOKSCHEMA VAN EEN 
MODERNE TV-ONTVANGER 
(type 17 TX 230 A) 


Omdat het volledige schema van een televisie-ontvanger nog al groot is en daar- 
door een tamelijk onoverzichtelijke indruk maakt, is om te beginnen in fig. 8-1 
een zogenaamd blokschema gegeven. 

In dit blokschema zijn de verschillende delen van de ontvanger zodanig getekend 
en met elkaar verbonden, dat men de werking van het toestel in grote trekken kan 
zien. 

We kunnen het blokschema in drie grote groepen verdelen: 

1. Het beeldkanaal van de antenne tot de beeldbuis. 

2. Het geluidskanaal van het punt achter de videogelijkrichter, waar het MF- 
geluid wordt afgenomen, tot de luidspreker. 

3. De afbuigtrappen voor het schrijven van het beeldraster met de synchronisa- 
tie-scheidingstrap voor de noodzakelijke koppeling van de afbuigtrappen van de 
ontvanger met het zendersignaal. 


1, HET BEELDKANAAL 

Uit het blokschema blijkt, dat het van de antenne komende HF-ingangssignaal via 
de kanaalkiezer, de MF-beeldversterker, de videogelijkrichter en de videover- 
sterker naar de beeldbuis wordt geleid. Van de video-eindtrap wordt het stuur- 
signaal afgenomen voor de automatische regelspanning, die nodig is voor het rege- 
len van de MF-beeldversterker en de kanaalkiezer. 


2. HET GELUIDSKANAAL 

Achter de videogelijkrichter wordt dan het in de draaggolf aanwezige intercarrier 
geluidssignaal eruit gehaald en via de MF-geluidsversterker, de MF-geluidsgelijk- 
richter en de LF-geluidsversterker aan de luidspreker toegevoerd. 


3. DE AFBUIGTRAPPEN 
Bij de af buigtrappen maakt men onderscheid tussen de trappen voor de horizontale 
afbuiging van de elektronenstraal in de beeldbuis: de horizontale af buigtrap of lijn- 
buigtrap, en de trappen voor de vertikale afbuiging: de vertikale afbuigtrap of 
rasterafbuigtrap. 

Beide afbuigtrappen zijn via de synchronisatiescheidingstrap vast gekoppeld 
(gesynchroniseerd) met de afbuigfrequentie van het zendersignaal, 
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Achter de videoversterker wordt het ingangssignaal afgenomen voor de synchro- 
nisatiescheidingstrap en na de synchronisatiesignalen uit het beeld te hebben ver- 
wijderd, krijgen de horizontale en de vertikale afbuigtrappen de noodzakelijke 
stuursignalen toegevoerd. Om een betere ontstoring te verkrijgen, geschiedt de 
synchronisatie van het horizontale tijdbasisapparaat in een  fazevergelijkings- 
schakeling (faze discriminator). Deze fazevergelijkingsschakeling stuurt de horizon- 
tale oscillator (lijnoscillator), die het stuursignaal voor de eindtrap van de horizon- 
tale af buigversterker (lijnversterker) levert. De afbuigspoelen voor het afbuigen van 
de elektronenstraal zijn vertikaal geplaatst en verbonden met de eindtrap van de 
horizontale afbuigversterker (lijnaf buigversterker). 

De oscillator voor de vertikale afbuiging (rasteroscillator) wordt direct door de 
synchronisatie-scheidingstrap gesynchroniseerd en levert het stuursignaal voor de 
eindtrap van de vertikale afbuigversterker (rasterversterker) waarop de afbuig- 
spoelen voor de vertikale afbuiging zijn aangesloten. 


Kanaalkiezer 

Het HF-signaal gaat van de antenne naar de ingangsklemmen van de kanaal- 
kiezer. In een trommel zijn omschakelbaar de 10 spoelstrippen aangebracht voor de 
3 kanalen in televisieband I en de 7 kanalen in band II. De HF-bandbreedte van 
ieder kanaal is zo groot, dat zowel de, in de amplitude gemoduleerde, beelddraag- 
golf met de hoogste modulatiefrequenties als ook de, in de frequentie gemodu- 
leerde, geluidsdraaggolf onvervormd worden versterkt. De HF-ingangsschakeling 
bestaat uit een zg. cascodeschakeling, die tezamen met de ruisarme HF-dubbele 
triode PCC 88 een zeer gunstige signaal/ruisverhouding en daardoor een grote 
ontvangstgevoeligheid geeft. Na HF-versterking wordt het signaal toegevoerd aan 
de mengbuis, het pentodedeel van een PCF 80. In deze mengtrap vindt door menging 
met de oscillatortrilling de omzetting plaats van de HF-draaggolf in de MF- 
draaggolf. Het triodedeel van de PCF 80 doet dienst als oscillatorbuis. Daar 
de oscillatorfrequentie principieel hoger ligt dan de binnenkomende frequentie, 
zal de plaats in de frequentieband van de beeld- en geluidsdraaggolf ten opzichte 
vanelkaar veranderen. In het HF-signaal ligt de frequentie van de geluidsdraaggolf 
altijd 5,5 MHz boven de frequentie van de beelddraaggolf, terwijl na de menging 
met het oscillatorsignaal de middenfrequentie van de geluidsdraaggolf 5,5 MHz 
lager ligt dan de MF van de beelddraaggolf (MF-beelddraaggolf — 38,9 MHz, 
MF-geluidsdraaggolf —33,4 MHz). Van de anode van de mengbuis worden dan de 
MF-beeld- en geluidsdraaggolven afgenomen en toegevoerd aan de daarop vol- 
gende MF-versterker. 


MF-versterker 

De MF-versterker, die tegelijkertijd de beeld- en geluidsdraaggolven met hun modu- 
latiefrequenties moet versterken, moet een zó grote bandbreedte hebben, dat de 
beelddraaggolf met haar hoogste modulatiefrequenties van 5 MHz en de geluids- 
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draaggolf op een afstand van 5,5 MHz van de beelddraaggolf met juiste amplitude 
worden versterkt. Hiervoor is een 4 traps MF-versterker, die bestaat uit 3 onge- 
regelde EF 80 buizen en een MF-regelbuis EF 85, vereist. Om een juiste versterking 
van de amplitude te verkrijgen is een speciale vorm van de doorlaatkromme nood- 
zakelijk. Dit wordt uitvoerig besproken in hoofdstuk 9. Als belastingsweerstand 
voor de 4 MF-beeldtrappen zijn tweekrings, iets overkritisch gekoppelde band- 
filters aanwezig. 


Videogelijkrichter 

Het uitgangssignaal van de MF-versterker wordt door de videogelijkrichter 
gelijkgericht, zodat als uitgangssignaal de beelddraaggolfmodulatie van 0-5 MHz 
beschikbaar komt. Bij de videogelijkrichting ontstaat tevens uit de verschilfr 
quentie van de MF van de beelddraaggolf (38,9 MHz) en de MF van de gelui 
draaggolf (33,4 MHz) het intercarrier MF-geluidssignaal (38,9 — 33,4 = 5,5 MHz), 
dat later in de MF-geluidsversterker afzonderlijk wordt versterkt. Als videogelijk- 
richter wordt een germaniumdiode type OA 70 gebruikt. 


Videoversterker 


Om voor de volledige uitsturing van de beeldbuis een stuurspanning met een vol- 
doend grote amplitude te verkrijgen, moet het gelijkgerichte videosignaal nog eens 
worden versterkt in een speciale videoversterkbuis: het pentodedeel van een 
PCL 84. Het video-uitgangssignaal (40-50 volt) stuurt dan de katode van de beeld- 
buis. Daar het rooster van de beeldbuis, de wehneltcilinder, aan een gelijkspanning 
voor de helderheidsregeling ligt, zorgt de katode alleen voor de volle wissel- 
stroomsturing van de elektronenstraal in de beeldbuis. 

Ook in de videoversterker speelt de bandbreedte een beslissende rol, omdat hier 
de amplitudes in het frequentiegebied tussen 0-5 MHz precies evenveel moeten 
worden versterkt. De zeer lage modulatiefrequenties bepalen hierbij de gemiddelde 
beeldhelderheid, resp. de variaties daarin, terwijl de hoogste frequenties van 4-5 
MHz de details van het beeld bepalen en het sterkst in de zuivere zwart/wit over- 
gangen tot uiting komen. 


Automatische regelspanning 

Om de uitsturing van de beeldbuis en van de LF-geluidstrap onafhankelijk te 
maken van verschillen in en variaties van het antennesignaal, worden zowel de MF- 
versterker als de kanaalkiezer voorzien van een automatisch werkende regelspan- 
ning. Om een grote regelsteilheid te bereiken en geen storingen door de beeldmodu- 
latie en door stoorimpulsen te krijgen, wordt een z.g. geseinde regelspanningsop- 
wekking gebruikt. Hiermede kunnen ingangsspanningsvariaties tot een factor 
1 : 1000 volledig worden gecompenseerd. Een antennesignaal van bv. 100 uV 
levert dan dezelfde stuurspanning aan de katode van de beeldbuis als een antenne- 
signaal van 100 mV, zonder dat aan de ontvanger ook maar iets opnieuw moet 
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worden ingesteld of bijgeregeld. De regelspanning voor de kanaalkiezer heeft een 
vertraagd beginpunt, d.w.z. pas bij een zekere ingangssignaalsterkte (1 mV) wordt 
de kanaalkiezer geregeld, zodat bij kleinere ingangssignalen de maximale signaal/ 
ruis-verhouding van de HF-ingangsbuis behouden blijft. Als geseinde regelbuis 
wordt een PCF 80 gebruikt. 


MF-geluidsversterker 

De verschilfrequentie van 5,5 MHz, die achter de videogelijkrichter ontstaat uit 
de MF-beeld- en geluidsdraaggolf wordt toegevoerd aan een tweetraps MF- 
geluidsversterker. In de uitgang van de MF-geluidsversterker is de primaire kring 
opgenomen van de daarop volgende MF-geluidsgelijkrichter met een, voor ampli- 
tude gemoduleerde storingen actieve, begrenzingsdiode. 


MF-geluidsgelijkrichter 

Het uitgangssignaal van de MF-geluidsversterker ligt aan een gewijzigde discrimi- 
natorschakeling voor een, in frequentie gemoduleerde, draaggolfspanning. Deze 
discriminator levert, afhankelijk van de frequentie van de gemoduleerde geluids- 
draaggolf, een uitgangsspanning, die overeenkomt met de LF-geluidsspanning. 
Voor de gelijkrichting worden twee germaniumdioden type OA 91 gebruikt. 


LF-geluidsversterker 

In een LF-voorversterker wordt het door de MF-geluidsgelijkrichter geleverde LF- 
geluid versterkt en daarna als stuurspanning toegevoerd aan de LF-eindtrap. De 
eindtrap bevat geen transformatoren en is uitgevoerd met twee pentoden type 
PL 84. In de uitgangskring van de eindtrap zijn een hoge- en een lage tonen luid- 
spreker met een impedantie van 800 ohm opgenomen. 


Synchronisatiescheidingstrap 

De synchronisatiescheidingstrap heeft tot doel uit het volledige beeldsignaal de 
synchronisatie-impulsen te scheiden van de beeldmodulatie. Dit moet zeer nauw- 
keurig geschieden, zodat er geen resten van de beeldmodulatie tot de uitgang door- 
dringen, waardoor storingen in de afbuigschakelingen zouden optreden. In prin- 
cipe worden hiervoor buizen in de bekende detectorschakeling gebruikt. Naast het 
afscheiden van de synchronisatie-impulsen uit de beeldmodulatie moet in de uit- 
gangskring van de synchronisatiescheidingstrap nog een splitsing plaats hebben in 
synchronisatie-impulsen voor de horizontale en voor de vertikale afbuiging. Aange- 
zien de ontstoring ook voor de synchronisatie van de afbuigtrappen een zeer grote 
rol speelt, wordt een extra storingonderdrukkingstrap toegepast, die bij, in het 
zendersignaal optredende, stoorimpulsen de synchronisatiescheidingstrap spert. 


Fazevergelijkingssynchronisatie 
Doorslaggevende eigenschappen van een goede synchronisatieschakeling zijn de 
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stabiliteit en het niet kunnen worden beïnvloed door stoorimpulsen. Om dat te 
bereiken is voor de synchronisatie van het horizontale tijdbasisapparaat een uit- 
gebreide fazevergelijkingsschakeling opgebouwd. In principe berust deze daarop, 
dat de frequentie en de faze van de impulsen uit de lijneindtrap van de ontvanger 
in een discriminatorschakeling worden vergeleken met de lijnsynchronisati 
pulsen van de zender. De discriminator is zodanig geschakeld, dat de regelgelijk- 
spanning die aan de uitgang ontstaat, afhankelijk is van de onderlinge fazeverhou- 
ding van de beide vergelijkingsimpulsen, dus van het verschil tussen de zender- 
synchronisatiefrequentie en de eigenfrequentie van de ontvanger. Daar het hier 
gaat om een symmetrische discriminator, hebben optredende stoorimpulsen prak- 
tisch geen kans de regelgelijkspanning die aan de uitgang ontstaat, te beïnvloeden. 
Het belangrijkste kenmerk van fazevergelijkingssynchronisatie is, dat niet de 
synchronisatieimpulsen van de zender direct, maar een zuivere gelijkspanning 
wordt gebruikt voor het nasturen en synchroniseren van de horizontale afbuigtrap 
van de ontvanger. In hoofdstuk 9 zullen we zien, hoe men, niettegenstaande het 
bijregelen met een gelijkspanning, een frequentie- en fazevaste koppeling van de 
ontvanger met het zendersignaal kan verkrijgen. 


Lijnoscillator 

Voor het opwekken van een zaagtandspanning van 15.625 Hz voor de horizontale 
afbuiging wordt als tijdbasisapparaat een zogenaamde sinusgenerator gebruikt. 
Zoals de naam al zegt, oscilleert een buisschakeling met een sinusvormige ampli- 
tude, juist als bv. iedere oscillator in een radio-ontvanger, alleen met dat verschil, 
dat onze oscillatorfrequentie „slechts” 15.625 Hz bedraagt. 

De terugkoppeling van de oscillatorschakeling is zeer sterk, zodat slechts gedu- 
rende een kort ogenblik de gebruikte buis met de positieve toppen van de trillings- 
amplitude wordt gestuurd en gedurende langere tijden blijft afgeknepen. 

Tijdens de korte perioden van het uitsturen (tot beginnende roosterstroom) 
vormt de buis een zeer kleine en in de geblokkeerde perioden een zeer grote weer- 
stand. Hierdoor krijgt de buis de vereiste schakelaarwerking om een reservoir- 
condensator periodiek gedurende korte tijd te ontladen. Deze condensator ligt 
in de uitgangskring van de buis en wordt in de lange perioden dat de buis is afge- 
knepen, door een positieve voedingsspanning zaagtandvormig opgeladen. De 
zaagtandspanning die ontstaat, is dan de stuurspanning voor de lijneindtrap. 
Parallel aan de oscillatorkring ligt een triode, die is geschakeld als reactantiebuis. 
Dat wil zeggen, dat in ons geval de triode, elektrisch gezien, als een zuivere zelf- 
inductie werkt. De grootte van deze zelfinductie wordt bepaald door de werk- 
steilheid van de triode. Het is dus mogelijk met een veranderlijke roostervoorspan- 
ning aan de triode, via de steilheidsverandering,de zelfinductie van de trillingskring 
en daardoor de eigenfrequentie van de sinusgenerator voor de horizontale afbui- 
ging te regelen. Hetzelfde geschiedt automatisch als de regelgelijkspanning uit de 
fazevergelijkingsschakeling wordt toegevoerd aan het rooster van de reactantie- 
buis, 
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Lijneindtrap 

De lijneindtrap heeft twee opgaven te vervullen: ten eerste de noodzakelijke af- 
buigstroom te leveren voor de lijnafbuigspoelen, en ten tweede de hoogspanning 
(17.000 volt) te leveren voor de beeldbuis. Via het rooster wordt de lijneindbuis, 
een PL 36, gestuurd met de uitgangsspanning van de sinusgenerator, In de anode- 
kring is de horizontale- of lijnuitgangstransformator opgenomen. 

In principe is de lijntransformator een spaartransformator, die de aanpassing 
van de afbuigspoelen aan de eindbuis verzorgt. Voor het lineair maken van de af- 
buigstroom wordt een zogenaamde boosterdiode (PY 81) met de daarbij behorende 
boostercondensator gebruikt. Door gelijktijdige energieterugwinning lukt het een 
voedingsspanning voor de lijneindtrap van 750 V op te wekken, zonder dat de net- 
voeding meer dan 200 V behoeft te leveren. Aangezien in de korte tijd dat de elek- 
tronenstraal terug beweegt (terugslag genoemd) zeer hoge spanningstoppen aan de 
lijntransformator ontstaan, gebruikt men deze om daarvan na transformatie de 
hoogspanning van 17.000 V voor de beeldbuis te maken. Als gelijkrichtbuis hier- 
voor wordt de DY 86 gebruikt. 


Rasteroscillator 

De zaagtandspanning van 50 Hz voor de afbuiging in vertikale richting voor het 
rastertijdbasisapparaat wordt in een blokkesroscillator opgewekt. Deze schakeling 
wordt opgebouwd uit een triode met een transformator, die wordt gebruikt voor de 
terugkoppeling. Het is ook wear een oscillatorschakeling, waarbij de buis zeer lang 
blijft afgeknepen en slechts kort zeer sterk wordt uitgestuurd. Daardoor ontstaat 
dan weer de periodiek werkende schakelaar, die een reservoircondensator gedu- 
rende korte tijd in het juiste ritme kan ontladen. In de tussentijden wordt deze 
condensator weer, via een weerstand uit de positieve voedingsspanning, zaagtand- 
vormig opgeladen. Deze condensator is in de uitgangskring van de blokkeeroscil- 
lator opgenomen en levert de stuurspanning voor de rastereindtrap. 


Rastereindtrap 

Evenals bij de lijneindtrap wordt ook in de rastereindtrap de aanpassing van de af- 
buigspoelen verkregen via een uitgangstransformator in de eindtrap. Aangezien 
het bij de vertikale afbuiging om een zaagtandfrequentie van SO Hz gaat en de 
ohmse weerstand van de af buigspoelen 5-10 ohm bedraagt, treedt hier in principe 
dezelfde aanpassingssituatie op als in een radio-ontvanger bij de aanpassing van de 
luidspreker op de eindbuis. Het verschil zit slechts in de zaagtandvormige uitsturing 
van de eindbuis en in het vervullen van de lineariteitseisen voor de afbuigstroom. 


Voedingsgedeelte 


Het voedingsgedeelte verschilt in principe niet van de bekende universele schake- 
lingen in radio-ontvangers. Voor de voeding van de gloeidraden worden twee 
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universele gloeispanningsketens toegepast, die met een NTC-weerstand worden 
beschermd tegen inschakelstroomstoten. Twee parallel geschakelde gelijkricht- 
buizen leveren de afzonderlijke voedingsspanningen, die door drie smoorspoelen 
zorgvuldig worden afgevlakt. 


HOOFDSTUK 9 
BESCHRIJVING VAN HET PRINCIPESCHEMA 


Na in het voorgaande aan de hand van een blokschema een algemeen overzicht 
over de werking van de ontvanger te hebben gegeven, zullen we thans met behulp 
van het volledige principeschema verder op de verschillende trappen ingaan. Dit 
principeschema (fig. 8-2) is opgevouwen achter in het boek te vinden. 


De kanaalkiezer 


Aangezien het voor een goed begrijpen van de werking van de kanaalkiezer beslist 
noodzakelijk is op de hoogte te zijn van ruisverhoudingen en aanpassingsproble- 
men, zullen vóór de eigenlijke schemabeschrijving eerst nog afzonderlijk worden 
behandeld: 


A. De aanpassing tussen antenne, transmissiekabel en de ingangskring van de 
kanaalkiezer. 

B. De ruis in de HF-ingangstrap. 

C. De cascodeschakeling. 


A. Aanpassing tussen antenne, transmissiekabel en ingangskring van de kanaal- 
kiezer 
De drie bepalende grootheden voor de aanpassing tussen de televisieantenne en de 
ontvangeringang zijn de stralingsweerstand R4 van de antenne, de golfweerstand Ze 
van de transmissielijn en de ingangsimpedantie R» van de ontvanger. Wij zullen 
later zien, dat voor een optimale aanpassing deze drie grootheden aan elkaar gelijk 
moeten zijn of, zo dit niet het geval is, op elkaar moeten worden aangepast. In fig. 
9-1 is een 4/2 gevouwen dipool getekend met de antenneweerstand Ra, de golf- 
weerstand Ze van de transmissielijn en de ingangsweerstand R, van de ontvanger. 
Bij een gestrekte dipool met een 
lengte 2/2 (waarbij à = golflengte) 
is Ra ~ 73 ohm (zie fig. 9-2A). Bij 
een gevouwen 4/2-dipool is Ra ~ 300 
ohm (zie fig. 9-2B). We kunnen de 
antenne beschouwen als een span- 
ningsbron V;, waarvan de inwendige 
weerstand gelijk is aan de stralings- 
weerstand Ra (zie fig. 9-3). Vi is de 
Fig. 9-1 in de antenne geïnduceerde span- 
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ning, waarvan de grootte afhangt van de veldsterkte ter plaatse. Met toenemende 
afstand tussen ontvangantenne en zender neemt V; af. 
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Op de punten P en Q is de transmissielijn aangesloten, waaraan de taak is toe- 
bedeeld de antenne-energie met zo min mogelijk verliezen naar de ontvanger te 
„transporteren™. Het signaal, dat op deze wijze de ontvanger bereikt, zal het sterkst 
zijn als de impedantie van de op de punten P en Q aangesloten transmissielijn 
gelijk is aan Ra. Bij beschouwing van fig. 9-3 zien we, dat in dit geval de schakeling 
bestaat uit een spanningsbron Vs, een inwendige weerstand Ra en een uitwendige 
weerstand, die eveneens een grootte Ra heeft. 

Zoals we weten, moet, om de maximale energie aan de belastingsweerstand af 
te geven, bij een gelijkstroomschakeling de inwendige weerstand eveneens gelij 
zijn aan de uitwendige belastingsweerstand. In dit opzicht kunnen we dus duidelijk 
een parallel trekken tussen een HF-wisselstroom- en een gelijkstroomschakeling. 
De impedantie Ze moet dus gelijk zijn aan Ro. Deze wordt gevormd door een dik- 
wijls vrij lange transmissielijn, die is afgesloten met de ingangskring van de ont- 
vanger. Deze transmissielijn kan bestaan uit bv. een lintkabel (parallel-draad- 
leiding); zie fig. 9-4. De karakteristieke impedantie van een dergelijke kabel wordt 
bepaald door de diameter van de beide aders (d), door de onderlinge afstand van 
de aders (D) en door de diëlektrische eigenschappen van het isolatiemateriaal tus- 
sen de beide aders. Een veel voorkomende waarde voor de karakteristieke impe- 
dantie van een transmissielijn is b.v. 300 ohm resp. 240 ohm. 

Wordt nu een dergelijke transmissielijn met cen karakteristieke impedantie van 
300 ohm aan een einde „afgesloten™ met een weerstand van 300 ohm, dan zal de 
gehele lijn zich gedragen als een ohmse weerstand van 300 ohm. Dat wil zeggen: 
de weerstand, die zich aan het cinde van de lijn bevindt, wordt schijnbaar naar het 
begin van de lijn „overgebracht™. De lengte van de transmissielijn heeft daarbij 
niet de minste invloed. Natuurlijk geldt dit niet alleen voor een transmissielijn van 
300 ohm, maar voor iedere transmissielijn met een willekeurige karakteristieke 
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impedantie. In het algemeen kunnen we dus zeggen, dat een transmissielijn, die 
aan het „einde™ is afgesloten met een weerstand welke gelijk is aan de karakte- 
ristieke impedantie van de lijn, zich in haar geheel gedraagt als een ohmse weerstand 
van deze waarde. 


Ro=300n 


Ro=300n 


å 


Fig. 9-4 Fig. 9-5 


Een transmissielijn van 300 ohm vormt dus volgens het voorgaande de gunstigste 
belasting voor een antenne mat een stralingsweerstand van 300 ohm, zoals bv. 
een gevouwen dipool van een halve golflengte. Fig. 9-5 laat de schakeling voor 
dit geval zien. 

In werkelijkheid wordt de transmissielijn aan de ontvangerzijde niet direct afge- 
sloten met een ohmse weerstand van 300 ohm, maar wordt deze weerstand gevormd 
door de ingangsschakeling van de kanaalkiezer. Fig. 9-6 laat zien hoe deze schake- 
ling er in principe uitziet. 


Fig. 9-6 


De transformator T heeft daarbij twee taken, nl.: 

1. De van de antenne afkomstige signaalspanning tussen P'en Q’ wordt omhoog 
getransformeerd, waardoor dus deze spanning versterkt tussen rooster en katode 
van de eerste buis komt te staan. 

2. De transformator maakt een eenvoudige overgang mogelijk van de symmetri- 
(geen van beide aders mag worden geaard) op de asymmetrische 
rooster-katodekring (de katode moet voor HF-signalen zijn geaard). 
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We zullen nu onderzoeken, hoe zich de schakeling 
gedraagt als de ingangsimpedantie van de kanaalkiezer 
(dus Ro) niet gelijk is aan de karakteristieke impedantie 
Ze van de transmissielijn. Hierbij nemen we echter aan, 
dat Ze gelijk is aan Ru, zodat de lijn aan de zijde van de 
antenne wel op de juiste manier is afgesloten. 

De stralingsweerstand Ra wordt dan door de trans- 
missielijn „overgebracht” op de ingangsklemmen P” en g 
Q’, zodat voor deze punten het vervangingsschema van Fig. 9-7 
fig. 9-7 kan worden getekend. R, is in dit schema de 
impedantie van de ingangskring van de ontvanger. Over de ingangsklemmen P’ 
en Q' zal dan een spanning Vs ontstaan. 


Vi Ro 


heise a L E T (volt) 
Het vermogen dat in de weerstand Rs wordt omgezet, is dan gelijk aan: 
p- yes RE TE (watt) 
Re (Ra + Ro)? X Ro (Ra + Ro)? 


Als de aanpassing goed is, dus als Re — Ra, wordt in Rs een vermogen omgezet 
van: 


Ra Ra 1 
va v2 = Vè x 
i A UFRS ARA U Sam. oao 
of: anders geschreven 
Pe lypi (wate) 
4 Ra 


Heeft de ingangskring van de ontvanger echter niet de juiste impedantie, dan wordt 
het in Ro omgezette vermogen kleiner. 


Ra=00a 


Vin Ro=$00n. 
Fig. 9-8 


Nemen we aan, dat R‚ = 3R (zie fig. 9-8) dan wordt het in Ro omgezette ver- 
mogen P’: 
3Ra 3Ra 3 


P= vx v2 


(Ra + 3R} r etm e 
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Hieruit volgt, dat het vermogen in de belastingsweerstand is afgenomen van 


va x (watt) 


zodat: 


Dit vermogen wordt via de transformator T toegevoerd aan de roosterweerstand 
R‚ (zie fig. 9-6). Ook voor het in deze weerstand omgezette vermogen geldt: 
Va 


Pi R; (watt) 


en voor de roosterwisselspanning, die over deze weerstand ontstaat: 


V, = (Pr R; (voli) 


Uit deze laatste vergelijking volgt, dat bij het verminderen van het overgedragen 
vermogen tot op ł (zoals het geval is bij het hierboven berekende voorbeeld bij een 
onjuiste aanpassing van 3 : 1), de roosterwisselspanning die ontstaat, tot Vs < à, 
dat is tot op ongeveer 86% zal afnemen. Het gevolg van deze onjuiste aanpassing 
is dus een spanningsverlies van ca. 14%. 

Op overeenkomstige wijze kan men berekenen, dat een onjuiste aanpassing 
waarbij Ro = 4 Ra, eenzelfde verlies van 14°% roosterwisselspanning oplevert. 

Behalve dit, niet zo belangrijke verlies van signaalspanning heeft een onjuiste 
aanpassing echter nog een zeer groot nadeel, namelijk het ontstaan van reflecties. 
Dat kunnen we als volgt verklaren: 

In de antenne wordt een bepaalde hoeveelheid energie geïnduceerd. Deze energie 
wordt door de transmissielijn naar de punten P'en Q’ getransporteerd” en als zich 
tussen deze punten een belastingsweerstand met een waarde Ra bevindt, dan wordt 
de totale overgebrachte antenne-energie door deze belastingsweerstand „geabsor- 
beerd”. Als de aanpassing echter niet juist is (dus niet alle energie in de belastings- 
weerstand wordt opgenomen), dan moet een deel van de antenne-energie weer 
terugkeren naar de antenneklemmen. Met andere woorden: bij het bereiken van de 
ingangsklemmen P'en Q’ keert dus een deel van de signaalstroom naar de antenne- 
klemmen terug. Deze gereflecteerde energie wordt door de stralingsweerstand Ra van 
de antenne geheel geabsorbeerd (voorop gesteld, dat de aanpassing tussen antenne 
en transmissielijn goed is) en gaat verloren in de vorm van uitgestraalde energi 
Veel ongunstiger wordt het nog als alle drie de weerstanden verschillende 
waarden hebben, dat wil zeggen dat Re + Ze # Ro. In de eerste plaats wordt in 
dit geval niet de grootst mogelijke energie aan de ingangsweerstand van de ontvan- 
ger geleverd. En ook treedt, wanneer de antenne-energie de punten P'en Q’ bereikt, 
reflectie op omdat Ze # R en een deel van de energie keert dus weer in de richting 
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van de antenne terug. Bij het bereiken van de antenne zal, omdat Ze + Ra, een 
gedeelte van deze terugkerende energie weer opnieuw worden gereflecteerd. Deze 
twee maal gereflecteerde energie bereikt dan twee looptijden later dan het oor- 
spronkelijke signaal de ontvanger. 

Deze onjuiste aanpassing aan beide einden van de antennekabel heeft dus ten 
gevolge, dat nu op de beeldbuis van onze ontvanger een echobeeld kan ontstaan 
(of, als de antennekabel niet zeer lang is, een verlies aan definitie). Door de heen 
en weer lopende signalen op de antennekabel ontstaan z.g. staande golven. Dat wil 
zeggen, dat op de kabel op afstanden van een halve golflengte, zogenaamde span- 
ningsknopen en -buiken ontstaan. Het spanningsverloop op de kabel is dus niet 
continu, maar bezit uitgesproken maxima en minima. Men zegt in dit geval, dat 
de kabel „heet” is. In deze situatie heeft de lengte van de toevoerkabel een grote 
invloed op de combinatie antenne-ontvanger. Dit is gemakkelijk in te zien, om- 
dat afhankelijk van de lengte van de kabel, de ontvangeringang kan zijn aangeslo- 
ten hetzij op een spanningsmaximum, hetzij op een spanningsminimum. Daarbij 
komt natuurlijk dan ook nog, dat iedere lengteverandering van de kabel die cen 
dempende werking uitoefent, de uitgangsspanning sterk beïnvloedt. Hierin zit 
echter tegelijkertijd een mogelijkheid ter controle van de juiste aanpassing van de 
antenne-installatie. Er mogen nl. als we de kabel met een hand vastpakken en deze 
dan snel heen en weer bewegen, geen noemenswaardige helderheidsvariaties op de 
beeldbuis optreden. 


B. De eisen, die aan de HF-versterker van een goede TV-ontvanger worden gesteld 
Als de afstand tussen de TV-zender en de ontvangantenne groter wordt, dan zal in 
het algemeen de sterkte van het ontvangen signaal afnemen. Men kan zich nu af- 
vragen, hoe groot de afstand tussen zender en ontvanger hoogstens mag worden 
om nog een goede ontvangst te krijgen. Men zou kunnen veronderstellen, dat deze 
afstand willekeurig groot kan worden, wanneer men in staat is, door een steeds 
groter wordende versterking in de ontvanger, de zwakker wordende ingangssigna- 
len voldoende te compenseren. Dat loopt niet spaak doordat men geen voldoend 
grote versterking kan bereiken, maar men constateert bij een zekere signaalsterkte, 
dat aan het ingangssignaal na de versterking een extra „stoorsignaal”’ is toegevoegd. 
Elimineert men alle van buiten komende storende invloeden, dan blijven er toch 
nog „stoorsignalen” over, die dus alleen maar in de ontvanger kunnen zijn ont- 
staan. 

Om dit verschijnsel te kunnen verklaren, hebben we in fig. 9-9A een buisschake- 
ling getekend, waarvan het rooster evenals de katode is geaard. Men zou nu ver- 
wachten, dat bij deze buis de anodestroom een volkomen gelijkstroom zou zijn. 
Bij nauwkeurig onderzoek blijkt echter, dat de anodestroom verre van constant is, 
doch zeer kleine onregelmatigheden vertoont (zie fig. 9-9B). Deze onregelmatig- 
heden kunnen alleen maar ontstaan, doordat het aantal elektronen, dat op ieder 
moment de anode bereikt, niet constant is. Deze voortdurende sterkteveranderin- 
gen van de op de anode komende elektronenstroom hebben twee oorzaken: 
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1. De elektronen verlaten de katode niet absoluut regelmatig. 
2. Bij pentoden vloeit een deel van de elektronenstroom naar het schermrooster. 


+Vg 
PED 
[ " 
+Vg2 
9 —et 
B 
Fig. 9-9 


Het aantal elektronen dat door het schermrooster wordt opgenomen, is echter 
op ieder moment verschillend. Aangezien de elektronen die naar het scherm- 
rooster vloeien, worden onttrokken aan de naar de anode vloeiende elektronen- 
stroom, ontstaan dus door de onregelmatigheden van de schermroosterstroom ook 
onregelmatigheden in de anodestroom. (verdelingsruis). 

Men kan zich nu een ideale buis indenken, waarvan de anodestroom absoluut 
constant is als het stuurrooster wordt verbonden met de katode. Men kan zich dan 
de situatie, zoals deze in werkelijkheid is, voorstellen, doordat men tussen g, en de 
katode van deze „ideale” buis een wisselspanning aanneemt, die soortgelijke on- 
regelmatigheden bevat als de anodestroom in fig. 9-9B. In fig. 9-10 is deze situatie 
voorgesteld. De roosterwisselspanning V; in fig. 9-10 veroorzaakt dus dezelfde 
onregelmatigheden in de anodestroom als die, welke onder 1 en 2 werden genoemd. 

Het verband met de tijd van de kleine onregelmatigheden van de anodestroom, dus 
de frequentie, strekt zich statistisch verdeeld uit over het gehele frequentiegebied. 


Fig. 9-10 
Vy is een fluctuerende spanning welke bij deze „ideale” buis 
dezelfde anodestroomfluctuaties opwekt, die in een normale 
buis „automatisch onts 


9] DE KANAALKIEZER 59 


Er komen dus van de laagste tot de hoogste frequenties stoorsignalen” voor in de 
anodestroom van iedere buis. Dit „stoorsignaal” wordt ruis genoemd. Aangezien 
in de buis de ruisspanning nog extra wordt beïnvloed door de stroomverdeling 
tussen schermrooster en anode, is het duidelijk, dat men met trioden de beste 
ruiseigenschappen kan bereiken. We zullen dan ook later nog zien, dat voor de 
HF-trap van de televisie-ontvanger een dubbele triode en geen pentode wordt 
gebruikt. 

Behalve, dat er een ruisspanning ontstaat in de elektronenbuis, veroorzaakt ook 
iedere weerstand een ruisspanning, die door de eveneens onregelmatige beweging 
van de elektronen ontstaat. De grootte van het ruisvermogen wordt hierbij bepaald 
door: 


ve 
Pr = ik =kxTXB (wat) 
Hierin is: 


k = 1,372 x 10-2 wattsec/ K‚ de constante van Boltzmann, 
T = de absolute temperatuur in Kelvin, 

B = de effectieve bandbreedte in Hz, 

R — grootte van de weerstand in ohm. 


We zien nu, dat naast de ruis veroorzaakt door de buizen, ook alle weerstanden 
in de HF-ingangsschakeling, nl. de antenne met haar stralingsweerstand Ra en de 
HF-ingangskring met haar dempingsweerstand bijdragen tot de ruis. 

We hebben bewust tot nu toe bij het ruisaandeel van de weerstanden niet over 
ruisspanningen, maar slechts van ruisvermogens gesproken. Dat komt, omdat men 
in geen geval de verschillende ruisspanningen, die op een weerstand staan, zonder- 
meer mag optellen. Aangezien de frequenties van de ruisspanningen over het gehele 
doorlaatgebied verdeeld zijn, kan men alleen maar hun equivalente ruisvermogens, 
die aan de weerstand ontstaan, optellen. Men moet daarom, wanneer ruisspannin- 
gen worden aangegeven, de resulterende spanning berekenen door de wortel te trek- 
ken uit de som van de kwadraten van de verschillende spanningen. Zijn er b.v. 
twee ruisspanningen van elk 10 uV in de roosterkring van een versterkbuis aan- 
wezig, dan zal de totale ruisspanning voor de sturing van de buis bedragen: 


Vn = 102 + 102 = 14 uV. 


Hierop berust ook het feit, dat in een meertrapsversterker praktisch alleen de 
eerste buis doorslaggevende invloed heeft op de ruiseigenschappen van de gehele 
versterker, 

Wij willen dit eveneens aan de hand van een voorbeeld nader bekijken. In fig. 
9-11 zijn 2 versterkbuizen met dezelfde ruiseigenschappen achter elkaar geschakeld. 
Er ontstaat in de roosterkring van elke buis een ruisspanning van 10 uV. De ver- 
sterkingsfactor van de buizen bedraagt 10. Behalve de ruisspanning van 10 uV 
staat op de ingang van de eerste trap een nuttig signaal Vs van 100 uV. Het nuttige 
signaal en de ruisspanning worden beiden in de eerste buis 10 maal versterkt. Aan 
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ți +i 


B2 


Fig. 9-11 


het rooster van de tweede buis liggen dan deze beide spanningen ter grootte van 
Vr’ = 100 uV en Vs’ = 1.000 «V. Hierbij komt dan nog de ruisspanning Vx” — 10 
uV van de tweede buis. De totale ruisspanning is dan: 


Vr = 1100? + 102 — 105 uV 


Dat betekent, dat de versterkte ruisspanning van 100 uV van de eerste buis nog 
eens toeneemt met 5 % afkomstig uit de tweede buis. Om bij alle tussenberekeningen 
resp. bij een groot aantal ruisbronnen het tijdrovende rekenen met wortels te ver- 
mijden, is het het beste met de ruisvermogens zelf te werken, omdat deze kunnen 
worden opgeteld. 


à va en 
Aangezien deze vermogens evenals P — R omgekeerd evenredig zijn met de 


grootte van de weerstanden R, worden in bijna alle berekeningen van de ruis de 
ruisweerstanden aangegeven. Het voor een buis bepalende ruisvermogen wordt 
daarom ook wel uitgedrukt als de equivalente ruisweerstand raeg- 

Wanneer we nu de HF-ingangsschakeling bekijken, dan zien we, dat drie geschei- 
den ruisvermogens worden opgewekt (fig. 9-12). De antenne ruist met een stra- 
lingsweerstand Ra = 300 ohm. De dempingsweerstand van de ingangskring heeft, 
betrokken op de antenneklemmen, dezelfde grootte, aangezien ter vermijding van 
reflecties, aanpassing van de vermogens moet worden toegepast (Ra = Ro). 

Als derde ruisbron komt daar nog het onvermijdelijke ruisen van de buis bij, 
dat wordt voorgesteld door de equivalente ruisweerstand raeg. In fig. 9-12 is het 
vervangingsschema getekend van de eerste HF-trap, voor zover het betreft de aan- 
passing en de ruis. 
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(ingangsbuis) 


Fig. 9-12 


Voor de beoordeling van de „kwaliteit” van een televisiesignaal is de verhouding 
van het nuttige signaal tot het ruissignaal doorslaggevend. Tengevolge van onver- 
mijdelijke ruisvermogens in de ingangskring van de HF-trap moet het nuttige 
vermogen een zekere minimale waarde hebben, wil nog bruikbare ontvangst 
mogelijk zijn. Men definieert de verhouding tussen nuttig- en ruissignaal 
bij gelijke vermogens, dus een verhouding 1 : 1, als grensgevoeligheid. Dit 
heeft voornamelijk meettechnische betekenis, omdat bij deze waarden geen 
bruikbare televisie-ontvangst mogelijk is. Hiervoor is minstens een energieverhou- 
ding nodig van ca. 100 : I of een spanningsverhouding van 10 : 1. Om enig idee 
van de orde van grootte van de optredende ruisspanningen te krijgen, willen weeens 
de ruisspanning over een weerstand van 300 ohm berekenen. De ruisspanning, die 
dan ontstaat is: 


Vr = V4k-T-R-B. 
De bandbreedte B stellen we op $ MHz en de absolute temperatuur T op ongeveer 
300 . Bij deze waarden vinden we Ve œ 5 uV. Dezelfde spanning wordt ook nog 
eens door de ingangsweerstand van de ontvanger opgewekt. 

Hierbij is geen rekening gehouden met het feit, dat daarbij van de antenne nog 
een ruisspanning komt, die daarin wordt opgewekt door atmosferische storingen. 
Tezamen met de dan nog volgende ruis van de buizen is de totale ruisspanning aan 
de ingang van de ontvanger ongeveer 8 — 10 „V (300 ohm ingang). 


C. De cascadeschakeling 

Nu we de aanpassingsvraagstukken en de ruissituatie aan de ingang van de ont- 
vanger kennen, kunnen we overgaan tot de opbouw van de schakeling van de eerste 
HF-buis. Bij de behandeling van de ruis bij buizen hebben we gezien, dat de triode 
gunstiger is dan de pentode, omdat er geen ruis door de stroomverdeline bij 
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optreedt. Het gebruik van een triode 
heeft echter een ander, zeer groot na- 
deel. Dat komt, omdat er een sterke 
terugwerking van de anode naar het 
stuurrooster bestaat. In fig. 9-13 is cen 
triode met haar onvermijdelijke buis- 
capaciteiten getekend. Tussen anode en 
rooster ligt de capaciteit Cas (œ 1,5 pF) 
en tussen rooster en katode de capa- 
citeit Cyr (œ 3,5 pF). De voor onze beschouwingen schadelijke terugwerking 
uit zich doordat de ingangscapaciteit C‚r van de buis afhankelijk van de 
versterkingsfactor aan de triode groter wordt. Voor een ruwe berekening 
kunnen we aannemen, dat de spanning over de condensator Cas gelijk is aan de 
som van Var + Vor. Aangezien Var de anodewisselspanning is, is deze gelijk aan 
Var x gı, waarbij gı de spanningsversterking is van de triode. De spanning is dus 
Vag = Var + Vor = Van X gi + Vor = Vo (gi + 1). Deze spanning Vss (g; + 1) 
stuurt een wisselstroom door Cag. Een even grote wisselstroom zou echter ook 
optreden, wanneer de roosterspanning V‚r een stroom zou sturen door een conden- 
sator Cas(g, + 1)! Van de uitgang uit gezien verschijnt de anode-roostercapaciteit 
Cag dus als een capaciteit, die een factor (g) + 1) maal zo groot is en parallel is 
geschakeld aan de rooster-katodecapaciteit Cr. Bij een 10-voudige versterking 
en een buiscapaciteit Cay van 1,5 pF zou dat dus een extra capacitieve belasting 
van de roosterkring betekenen van (10 + 1) x 1,5 pF = 16,5 pF. Een grote 
ingangscapaciteit betekent een slechte L/C verhouding van de ingangskring en 
daardoor ook een geringe ingangsversterking. Dit nadeel kan men alleen opheffen 
doordat men de versterking g, per kring vermindert. Met een versterking g) = 1 
zou bv. deextra ingangscapaciteit slechts (1 + 1) x 1,5 pF = 3 pF bedragen. Dit ver- 
eist dan echter noodgedwongen een extra trap, die de verlorengegane versterking 
moet compenseren, zonder dat echter een extra ruisaandeel mag ontstaan omdat er 
dan geen voordeel t.o.v. een pentodeschakeling meer zou zijn. Deze 2e trap is, 
voor wat het gelijkstroomgedeelte betreft, in serie geschakeld met de eerste, terwijl 
voor wisselstroom, dank zij het voor HF geaarde stuurrooster, de buis als rooster- 
basistrap werkt (fig. 9-14). 

De ingangsimpedantie van buis 2 vormt de anodebelastingsweerstand van buis 1. 
Bij een roosterbasistrap is de ingangsimpedantie ongeveer gelijk aan de omge- 


Fig. 9-13 


keerde waarde van de steilheid, dus 5 


Uit fig. 9-15 blijkt, dat de katodewisselspanning Vs praktisch de stuur-wissel- 
spanning van de buis is. 
Nu is la = S X Vu. De ingangsimpedantie volgt dan uit: 


Va Vu 1 


sau a S 
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Bij een steilheid van 12,5 mA/V is deze impedantie slechts 80 ohm. 
Gebruikt men voor de cascadetrap cen dubbele triode met gelijke buisgegevens 
voor beide trioden, dan werkt buis 1 op een uitwendige weerstand van I/S. De 


versterking van de eerste trap is dan 


SRS gel 


De eerste trap draagt dus niet bij aan de versterking en zorgt slechts, dank zij de 


geringe terugwerking van de anode, voor een gunstige 
antennetransformatie met het geringe ruisaandeel van een 
triode. Dat berust hierop, dat de roosterbasistrap, dank zij 
de sturing in de katode, een zeer grote stroomtegenkoppe- 
ling geeft voor de door hem veroorzaakte ruisspanning. 
Voor buis 2 is een katodeweerstand aanwezig, die wordt ge- 
vormd door de inwendige weerstand van buis 1. 

Men mag dit echter niet verwarren met de katode- 
ingangsimpedantie van buis 2, aangezien het principieel 
verschil uitmaakt of buis 2 wordt gestuurd van buis 1 uit 
of dat een ruisspanning, die in buis 2 ontstaat, aan de ka- 
todeweerstand een spanningsval veroorzaakt. Nemen we 
aan, dat de werkzame katodeweerstand ca. 2 kohm is, 
dan is de stroomtegenkoppelingsfactor: 1 +S- Re = 1 + 
12,5 x 2 = 26 voudig. Hieruit blijkt direct, dat de rı 
spanning van buis 2, die met deze factor wordt tegenge- 
koppeld, zonder enige betekenis is. 


T 
[ 
Ys 
| © 
Fig. 9-15 
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Resumerend kunnen we dus zeggen, dat met een cascadetrap een versterking 
wordt bereikt als van een pentode, waarbij dan echter slechts de ruis van een triode 
optreedt. Dit is te bereiken met een dubbele triode, waarvan het eerste systeem een 
gunstige antennetransformatie levert met een gering ruisaandeel, waarbij de 
schadelijke terugwerking wordt klein gehouden door de versterkingsfactor 1, 
terwijl het tweede systeem als roosterbasistrap voor de eigenlijke versterking zorgt 
en, dank zij de sterke terugkoppeling in de katode, geen extra van belangzijnd 
ruisaandeel kan opwekken. 


Schakeling van de kanaalkiezer 


De totale HF-ingangskring is, tezamen met de meng- en oscillatortrap, gebouwd 
als een zelfstandige eenheid die kanaalkiezer wordt genoemd. Fig. 9-16 laat een 
dergelijke kanaalkiezer zien in geopende toestand, terwijl fig. 9-17 het volledige 
schakelschema van deze eenheid voorstelt. 

De kanaalkiezer is als trommelkiezer uitgevoerd en bevat de buizen Bl, een 
PCC 88 als HF-versterker, en B2, een PCF 80 als meng- en oscillatorbuis. In de 
trommel zijn omschakelbaar aangebracht de 10 paren spoelstrippen voor de 
3 televisiekanalen in band I en de 7 televisiekanalen in band I1. Twee reservekanalen 
kunnen nog voor speciale gevallen resp. de ontvangst van band IV worden gebruikt. 
Door het gebruik van gescheiden spoelstrippen kan men voor ieder kanaal de 
gunstigste L/C verhouding en tezamen met de ruisarme PCC 88 ook de beste ver- 
sterkings- en signaal/ruisverhoudingen bereiken. 

De taak van de kanaalkiezer is de HF-ingangssignalen om te zetten in de midden- 
frequenties, 38,9 MHz voor de beelddraaggolf en 33,4 MHz voor de geluidsdraag- 


Fig. 9-16 
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golf en door een voldoend grote HF-voorversterking een gunstige signaal/ruis- 
verhouding te leveren. Daar de eerste versterktrap de meeste invloed uitoefent op 
de ruisverhouding, is het beslist noodzakelijk een HF-ingangsschakeling te gebrui- 
ken die bij een zo groot mogelijke versterking slechts zeer weinig eigen ruis heeft. 
Aan deze eis kan zeer goed worden voldaan door een cascadeschakeling, die is 
aangepast aan de PCC 88 in de ingang van de kanaalkiezer. 

In fig. 9-18 komen alle onderdelen voor, die van belang zijn voor de werking, 
van de HF-ingangsbuis. De eerste triode B1 is geschakeld als katodebasistrap met 
geaarde katode en de tweede triode als roosterbasistrap met geaard stuurrooster. 

Buis 1 zorgt, dank zij een gunstige antenne-aanpassing, voor een goede signaal/ 
ruisverhouding, terwijl buis B1’ voor de eigenlijke versterking zorgt. Met de cascade- 
schakeling kan men dus bij een dubbele triode de goede ruiseigenschappen van 
de triode combineren met de stabiliteit en de versterking van een pentode. 


Fig. 9-18 


Uit fig. 9-18 blijkt, dat de antenne-ingangsspanning in spoel Sz wordt geïndu- 
ceerd. Deze spoel vormt, tezamen met C3 en de roostercapaciteit Cy, de rooster- 
kring. De terugwerking door de anode-roostercapaciteit van de buis Cag wordt 
gecompenseerd door de condensator C7. Daarenboven kan men nog bereiken dat 
bij eenzelfde verhouding tussen C7 tot C3 en Cay tot Co, geen storende oscillator- 
straling op de ingangsspoel komt, aangezien dan, gerekend van de anode van B1, 
de roostercombinatie een in evenwicht zijnde brugschakeling vormt. 

Door de antennespoel S3/S4 en de roosterkringspoel S2 wordt de juiste aanpas- 
sing van de ingangsweerstand van de buis (R‚) aan de stralingsweerstand Ran: van 
de antenne verkregen. Neemt men als ingangsweerstand van de buis, met inbegrip 
van de verliesweerstanden van de ingangskring, ca. 2000 ohm aan, dan is een trans- 
formatieverhouding van 1 :3 voor een antenneweerstand van 240 ohm noodzakelijk. 

Om te voorkomen, dat voor de hoge frequenties in band III de anodecapaciteit 
Ca van de buis B1 en de katodecapaciteit C+ van B1’ geen te grote belasting vormen 
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is de smoorspoel Sio aangebracht. Deze is alleen werkzaam in band III en heeft 
voor band I geen betekenis. 

Voor wat de gelijkspanningen betreft, zijn de beide trioden van de PCC 88 in 
serie geschakeld, zodat iedere buis op de halve voedingsspanning werkt. De 
roostervoorspanning van de roosterbasistrap wordt geleverd door de spannings- 
deler Ry/Rs en bedraagt 80 volt, zodat bij een katodespanning van 82 volt deze 
buis een roostervoorspanning heeft van — 2 volt. De condensator Cs zorgt er voor, 
dat het stuurrooster, HF gezien, aan de potentiaal van de massa ligt. De HF-trap 
krijgt via Rı een automatische regelspanning toegevoerd, welke voor beide trioden 
werkzaam is, aangezien bij een hogere negatieve regelspanning de anodespanning 
aan buis B1 en daardoor ook de katodespanning van BI’ toeneemt, zodat ook de 
voorspanning van buis B1’ negatiever wordt. 

De uitgang van de cascadetrap is via het bandfilter Ss/S, met het mengrooster 
van buis Ba gekoppeld. 

De triode van de combinatiebuis B> werkt als oscillator in een colpitts-schakeling. 
Condensator Cis is voor de fijnafstemm: ng van de oscillator en de zelfinductie 
van de oscillatorspoel kan worden gewijzigd met behulp van een regelbare kern 
uit messing. Door het dicht bij elkaar opstellen van de mengrooster- en oscillator- 
spoel wordt de oscillatorfrequentie inductief overgebracht op de mengroosterkring, 
waarin additieve menging optreedt. 

De onderzijde van de spoel van de mengroosterkring Sg is, met het oog op meet- 
en controledoeleinden, verbonden met het meetpunt ‚„M” aan de bovenzijde van 
de kanaalkiezer. Van de anodeleiding van de mengbuis worden via Sjsa- Cas de 
resulterende middenfrequenties, 38,9 MHz voor de beelddraaggolf en 33,4 MHz 
geluidsdraaggolf, afgenomen voor de daaropvolgende MF-beeldversterker. Via de 
laagohmige capacitieve ontkoppeling (C24a) is het mogelijk eventueel aanwezige 
oscillatorstraling zeer sterk uit te zeven. 

De beide gloeidraadaansluitingen van buis B2 worden, om extra te smoren, geleid 
door een ferroxcube-ring (Fe 1), terwijl de condensatoren zorgen voor een vol- 
doend uitzeven van stoorspanningen. 


De middenfrequentversterker 
Inleiding 


De MF-beeldversterker van onze televisie-ontvanger moet de, in de amplitude 
gemoduleerde, beelddraaggolf met haar hoogste modulatiefrequenties tot $ MHz 
amplitude-getrouw versterken. Dat wil zeggen, dat de MF-beeldversterker een 
doorlaatkromme moet hebben, waarvan de bandbreedte 5 MHz moet zijn. De 
omvang van deze bandbreedte kunnen we ons het beste voorstellen, wanneer we 
deze vergelijken met het afstembereik van 1 MHz in de middengolf bij de AM- 
radio-ontvangst (500 kHz — 1500 kHz). Zou de doorlaatkromme slechts door 
een enkele kring worden gevormd, dan zou de kromme er uit zien als in fig. 9-19. 

Aangezien bij een resonantiekring de bandbreedte B kan worden gevonden uit 
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Fig. 9-19 


de verhouding van de resonantiefrequentie en de kringkwaliteit, kunnen we gemak- 
kelijk de noodzakelijke kringkwaliteit ruwweg bepalen. Voor de resonantiefre- 
ie (midden van de band) kiezen we 35 MHz, daaruit volgt voor de kringkwali- 


Om de maximale versterking per trap te kunnen bereiken, kiezen we voor de 
kringcapaciteit alleen de bedradings- en buiscapaciteit ( grootste L/C verhouding). 
De grootte van de bedradings- en buiscapaciteit in een normale versterktrap is 
ongeveer 15 pF. Bij 35 MHz is dan de capacitieve weerstand 

1 1 


R= e eas 10 is ion ohm: 


We kunnen nu ook de resonantieweerstand van onze kring bepalen uit: 
Ryes = Q» Re = 7 + 300 ~ 2 kohm. 


Aangezien de werkelijke kringkwaliteit en daardoor ook de resonantieweerstand 
van de afstemkring aanmerkelijk groter zijn, moet door een extra dempweerstand 
de resonantieweerstand worden verminderd tot 2 kohm. In iedere resonantiekring 
in de MF-versterker van de televisie-ontvanger zal dus een extra dempweerstand 
zijn aangebracht. We kunnen nu reeds de principiële opbouw van een MF-verster- 
ker bepalen. Uit fig. 9-20 blijkt, dat de resonantiekring wordt gevormd door de 
zelfinductie L tezamen met de bedradings- en buiscapaciteit Cs, terwijl de dempweer- 
stand R de juiste kringkwaliteit en daarmee de noodzakelijke bandbreedte bepaalt. 
De kringweerstand van 2 kohm vormt de uitwendige weerstand voor de MF-buis. 
Houden we aan, dat de werksteilheid van de MF-buis $ mA/V bedraagt, dan is de 
versterking van de MF-versterktrap gelijk aan: 


gi = St Ra = 5: 10-32: 103 = 10 maal. 
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Een moderne televisie-ontvanger moet, om ook bij zeer zwakke ingangssignalen 
nog een zekere stabiliteit en storingvrijheid te bezitten, een totale MF-versterking 
van ca. 10 000 maal hebben. We moeten daarom vier gelijke MF-versterktrappen 
elk met een versterking van 10 maal achter elkaar schakelen. Helaas treedt daarbij 
een zeer grote bandversmalling op, dus een verlies aan bandbreedte. In fig. 9-21 
is dat vereenvoudigd voorgesteld. Hierbij zijn twee trappen, elk met een resonanti 
kring met een bandbreedte van 5 MHz, achter elkaar geschakeld. Aangezi 
het achter elkaar schakelen de versterkingen per trap met elkaar worden vermenig- 
vuldigd, kunnen we ook de doorlaatkrommen met elkaar vermenigvuldigen, omdat 
zij toch de versterking per trap — als functie van de frequentie — voorstellen. Elk 
van deze beide kringen heeft een bandbreedte van $ MHz en de doorlaatkrommen 
vertonen aan de grenzen van de band cen verzwakking tot op het 0,7 voudige van de 
maximale versterking. Twee trappen achter elkaar geschakeld geven dus bij dezelfde 
grenzen van de band (B — 5 MHz) een verzwakking tot op 0,7 * 0,7 = 0,5. 
Hetzelfde geldt natuurlijk ook voor alle daartussen liggende waarden. 
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Uit deze waarden verkrijgt men dan de met een streeplijn getekende doorlaat- 
kromme met de daarbij behorende bandbreedte B’ (0,7 voudige verzwakking), die 
nu nog maar ongeveer 4 MHz bedraagt. Zouden er in totaal vier trappen achter 
elkaar worden geschakeld, dan is het duidelijk, dat de totale bandbreedte voor alle 
trappen tezamen nog veel kleiner wordt. Aangezien echter de totale bandbreedte 
van onze MF-versterker 5 MHz moet zijn, is men gedwongen de brandbreedte 
van de afzonderlijke kringen veel groter te maken. Een grotere bandbreedte per 
kring vergt echter een kleinere dempweerstand en daardoor een kleinere versterking 
per trap. Cm dan de noodzakelijke totale versterking te krijgen, moeten nu weer 
meer dan 4 versterktrappen worden gebruikt. Hierdoor ontstaat een nog grotere 
versmalling van de band en aangezien de beide genoemde invloeden elkaar onder- 
steunen, is het nauwelijks mogelijk, zonder de zaak té ingewikkeld te maken, een 
MF-versterker te bouwen bestaande uit achter elkaar geschakelde trappen met 
gelijk afgestemde kringen. In verband hiermee past men het principe toe van de 
„trapsgewijs afgestemde” MF-versterker. Hierbij worden de resonantiefrequenties 
van de verschillende kringen verdeeld over het totale doorlaatgebied (trapsgewijze 
opgebouwd). 

Iedere kring heeft dus een andere resonantiefrequentie en haar bandbreedte hangt 
tevens af van de plaats van de resonantiefrequentie in het doorlaatgebied. Door een 
juiste keuze van de resonantiefrequenties en bandbreedten van de verschillende 
kringen kan men een totale bandbreedte verkrijgen van S MHz met een gemiddelde 
versterking per trap van 10 maal, die onafhankelijk is van het aantal trappen. Fig. 
9-22 laat het principe zien van een trapsgewijs afgestemde versterker. Het is duide- 
lijk, dat men volgens dit principe ook een MF-versterker kan bouwen met band- 
filters in plaats van enkele kringen. 


tie Io Ut 
Fig. 9-22 


Hoewel de trapsgewijs afgestemde MF-versterker reeds een goede steilheid van 
de flanken en dus ezn goede selectiviteit bezit, is deze steilheid van de flanken nog 
op geen stukken na voldoende om eventuele storingen door een aangrenzend kanaal 
te verhinderen. In fig. 9-23 zijn de frequenties getekend van 3 aan elkaar grenzende 
televisiekanalen. 
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Fig. 9-23 


Men ziet hieruit, dat als het middelste televisiekanaal wordt ontvangen, de ge- 
luidsdraaggolf van het daaronder liggende en de beelddraaggolf van het daarboven 
liggende kanaal vlak naast de MF-doorlaatkromme liggen. De naastliggende ge- 
luidsdraaggolf zou MF met 40,4 MHz en de naastliggende beelddraaggolf met 31,9 
MHz verschijnen. Aangezien in beide gevallen de frequentie-afstand tussen naast- 
liggende geluidsdraaggolf en de eigen beelddraaggolf, evenals tussen naastliggende 
beelddraaggolf en de eigen geluidsdraaggolf, 1,5 MHz bedraagt, zou tengevolge 
van de storing een patroon met smalle strepen, zoals in fig. 9-24 is afgebeeld, op 
het beeldscherm verschijnen. 

Om dit met zekerheid te voorkomen, zijn in de MF-versterker zuigkringen aan- 
gebracht, die zijn afgestemd op 40,4 MHz en 31,9 MHz en een zeer grote onder- 
drukkingsfactor nebben. 

In de buurt van de eigen geluidsdraaggolf vertoont de MF-doorlaatkromme van 
alle intercarrier-ontvangers een trapvormige inzinking. Deze inzinking ligt tussen 
5-8% van de hoogte in het midden van de band en moet verhinderen, dat de 
geluidsdraaggolf in het beeld zichtbaar wordt en tevens verhinderen dat omge- 
keerd te veel amplitudemodulatie van de beelddraaggolf verschijnt in de inter- 
carrierfrequentie van 5,5 MHz, die ontstaat. 
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Fig. 9-24 


In de hieronder volgende beschrijving van de schakeling moeten we dus naast de 
5 resonantiekringen van de 4-traps MF-versterker telkens een zuigkring voor de 
naastliggende geluidsdraaggolf, voor de naastliggende beelddraaggolf en voor de 
eigen geluidsdraaggolf aantreffen. 


Beschrijving van de schakeling 

De viertraps MF-versterker bevat de buizen B8, B9, BIO en B11, met de daarbij 
behorende vijf bandfilters SIS - S18, S22 - $23, S26 - S27, S28 - S29 en $32- $33. 
Deze vijf bandfilters bepalen door hun afstemfrequenties en de bandbreedten 
van de enkele kringen de vorm van de totale doorlaatkromme, waarbij aan de 
grenzen van de band de extra aangebrachte filters de steilheid van de flanken be- 
palen. In de vier figuren 9-25 is voorgesteld hoe de totale doorlaatkromme ont- 
staat uit de achter elkaar geschakelde bandfilters. 

Om een zo gunstig mogelijke L/C verhouding en daardoor maximale versterking 
te krijgen, hebben de vijf bandfilters geen extra parallelcapaciteiten. Als kringcapa- 
citeit zijn alleen de buis- en bedradingscapaciteit werkzaam. Voor de primaire 
kring zijn steeds de anodecapaciteit van de voorgaande buis en voor de secundaire 
kring de roostercapaciteit van de daaropvolgende buis met de bedradingscapaci- 
teiten bepalend. 

De grootte van deze capaciteiten is ca. 10-15 pF per kring. Ter verkrijging van 
de noodzakelijke bandbreedten wordt iedere kring met een aparte dempweerstand 
gedempt. 

Om de noodzakelijke selectiviteit t.o.v. het naastliggende kanaal te krijgen, is 
voor de aangrenzende beelddraaggolf de zuigkring $24/C78 en voor de aangren- 
zende geluidsdraaggolf de zuigkring $25/C79 aangebracht. Deze beide zuigkringen 
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Fig. 9-25 
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liggen aan de onderkant van de bandfilters $22 - $23 en bepalen hier de koppe- 
lingsgraad van beide kringen, aangezien de primaire kring van het bandfilter 
S22 - S23 niet inductief is gekoppeld met de secundaire kring. 

Ter vergroting van de onderdrukking van de aangrenzende geluidsdraaggolf 
wordt door de extra koppeling van de primaire- met de secundaire kring door 
weerstand R68a fazecompensatie verkregen, aangezien de via weerstand R68a aan 
het rooster van buis B9 toegevoerde spanning in tegenfaze is met de via de voetpunt- 
koppeling van het bandfilter opgewekte spanning. Het verzwakken van de aan- 
grenzende geluidsdraaggolf is door deze schakeling verzekerd tot een factor 500en 
van de aangrenzende bzelddraaggolf tot een factor 300, vergeleken met het midden 
van de doorgelaten MF-band. 

In fig. 9-26 is het principe getekend van de bandfilters S22/S23 en de zeef- 
kringen S24/S25 voor de aangrenzende draaggolven. De primaire kring wordt ge- 
vormd door de spoel S22 en de anode- en bedradingscapaciteit Ca + C., terwijl 
R67 de noodzakelijke dempweerstand is. De met de primaire kring niet inductief 
gekoppelde secundaire kring bestaat uit de spoel $23, de rooster- en bedradings- 
capaciteit Ce + C, en de dempweerstand R69. De koppeling aan het voetpunt 
van het bandfilter geschiedt via de beide zuigkringen $24/C78 en S25/C79, zodanig, 
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Fig. 9-26 


dat voor de beide aangrenzende draaggolven een minimale spanning in de secun- 
daire kring optreedt, wat nog door de weerstand R6Sa met zijn eigencapaciteit C. 
door faze-compensatie wordt ondersteund voor de aangrenzende geluidsdraaggolf. 
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De voor het intercarrier principe noodzakelijke geluids-onderdrukkingstrap 
van de totale doorlaatkromme wordt gevormd door de combinatie C73—S19/C74, 
S19/C74 heeft een inductief karakter voor de MF-geluidsdraaggolf van 33,4 MHz 
en vormt mst C73 een zuigkring voor deze frequentie. De verzwakking ten op- 
zichte van het midden van het MF-doorlaatbereik is ca. 20 voudig. 

Met een automatisch werkende regelspanning via de regeling van de eerste MF- 
regelbuis B8 wordt de uitgangsspanning onafhankelijk van de ingangsspanning 
constant gehouden. Aangezien, afhankelijk van deze regelspanning, de ingangs- 
capaciteit van de buis (C‚) met 2-3 pF verandert, is bij de geregelde MF-buis B8 
in de katode een niet overbrugde katodeweerstand van 68 ohm aangebracht (fig. 
9-27). 


Fig. 9-27 


Wil de resonantiekring, opgenomen in het rooster van de geregelde MF-buis, 
capacitief constant word >n belast, dan moet bij constante roosterwisselspanning Vs ~ 
de roosterwisselstroom /,» eveneens constant blijven. Dat is te bereiken door de 
niet-overbrugde katodeweerstand Rr cen zodanige waarde te geven, dat b.v. bij een 
groter wordende negatieve regelspanning (kleinere steilheid) de afname van de 
katodewisselspanning Ve — in evenwicht blijft met de vermindering van de ingangs- 
capaciteit van de buis Cs. Door het afnemen van de katodewisselspanning V~ zal 
dan de stuurspanning V»: zodanig toenemen, dat, niettegenstaande de met de regel- 
spanning veranderende roostercapaciteit Cs, een constante roosterwisselstroom 
la~ vloeit. 

Met een niet-overbrugde katodeweerstand van 68 ohm krijgt men bij de EF 85 
over het gehele regelbereik een vrijwel gelijkmatige, constante belasting van de 
roosterkring. 
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Fig. 9-28 


In fig. 9-28 is het volledige schema van de viertraps MF-versterker getekend. De 
slechts voor de ontkoppeling en het uitzeven dienende schakelelementen zijn aan- 
geduid met C‚ resp. Ro. In de laatste MF-versterktrap B11 wordt via R80 het ont- 
storingsfilter S31 gekoppeld met de resonantiekring S32, terwijl voor de beeld- 
gelijkrichting de videodiode wordt aangesloten op de secundaire kring $33. 


De videogelijkrichter 
Inleiding 


Als videogelijkrichter worden in moderne televisie-ontvangers vrijwel uitsluitend 
germaniumdioden toegepast. Zij hebben twee taken, ten eerste als signaalgelijk- 
richter de inhoud van het beeld, die als amplitudemodulatie in de MF-beelddraag- 
golf aanwezig is, daar uit te halen en ten tweede de voor het intercarrierprincipe 
noodzakelijke 5,5 MHz te maken uit de verschilfrequentie van de MF-beeld- en 
geluidsdraaggolf. Om een frequentielineaire gelijkrichting te waarborgen, moet er 
voor worden gezorgd, dat het totale frequentiegebied van 0-5 MHz met dezelfde 
amplitude wordt opgebouwd aan de belastingsweerstand van de diode. Wanneer 
we fig. 9-29 bekijken, zien we dat parallel aan de diodebelastingsweerstand R de 
bedradings- en buiscapaciteit C. ligt. Deze bestaat hoofdzakelijk uit de ingangs- 
capaciteit van de daarop volgende videoversterkbuis en de onvermijdelijke be- 
dradingscapaciteit. De grootte van deze schadelijke capaciteit is ca. 15 pF. De 
wisselstroomweerstand van deze capaciteit bij de bovenste grensfrequentie van 


12 
5 MHzis Re = 1 


1 
= =X 
se 68 XS x 108 x 3 CO ohm. 


Hiermede ligt de grootte van de diodebelastingsweerstand ook vast op ca. 2 kohm, 
want er mag bij de grensfrequentie van 5 MHz slechts een 0,7 voudige spannings- 
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Fig. 9-29 


verlaging optreden. Dat is bij gelijke grootte van de diodebelastingsweerstand en de 
capacitieve weerstand van de schadelijke capaciteit C» het geval, omdat bij de 
parallelschakeling voor wisselstroom van deze beide grootheden dan een 0,7 voudige 
totale weerstand wordt verkregen (90° fazeverschuiving tussen Ren 1/wC!). 

Men kan daarenboven nog een zekere compensatie van de schadelijke capaciteit 
Cs en daardoor een toename van de spanning aan de bovenste frequentiegrens ver- 
krijgen met behulp van een in serie geschakelde smoorspoel. In fig. 9-30 is deze 
smoorspoel getekend en men ziet, dat door de smoorspoel L en de capaciteit C, 
een seriekring wordt gevormd. Ligt de serieresonantie bij 5 MHz, dan treedt over 
C, een spanningsverhoging op. Fig. 9-31 laat, met een streeplijn getekend, de fre- 
quentiekarakteristiek met compensatiesmoorspoel zien. Het is duidelijk, dat meteen 
belastingsweerstand van 2 kohm het rendement van de gelijkrichtschakeling niet al 
te groot wordt, aangezien de inwendige weerstand van de diode reeds een merkbare 
invloed uitoefent. De gebruikelijke videogelijkrichtschakelingen hebben dan ook 
slechts een rendement van 50-60%. Dat betekent, dat b.v. bij een MF-signaal van 
20 volt, gemeten van top tot top, aan de videogelijkrichter een gelijkgericht video- 
signaal van ca. $ V top tot top ter beschikking staat. Om het ontstaan van het 5,5 
MHz intercarriersignaal het gemakkelijkste te kunnen inzien, is het het beste de 
gelijkrichtende werking van de videodiode te beschouwen als het mengen van de 
frequenties van de afzonderlijke draaggolven. Worden aan de videodiode een 
beelddraaggolf met een MF van 38,9 MHz en een geluidsdraaggolf meteen MF van 
33,4 MHz toegevoerd, dan ontstaat bij de gelijkrichting zowel de som- als ook de 
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verschilfrequentie van de beide draaggolven. Er ontstaan dus de mengfrequenties 
38,9 MHz + 33,4 MHz = 72,3 MHz en 38,9 MHz — 33,4 MHz = 5,5 MHz. De 
somfrequentie van 72,3 MHz wordt door de bedradingscapaciteit achter de video- 
diode voldoende sterk uitgezeefd en men kan de verschilfrequentie van 5,5 MHz 
selectief afnemenen versterken in een afzonderlijke MF-geluidsversterker. Aangezien 
slechts een intercarriersignaal van 5,5 MHz kan ontstaan, wanneer MF-beeld-en ge- 
luidsdraaggolf gelijktijdig aanwezig zijn, mag op geen enkel tijdstip een van de beide 
draaggolven nul worden. De beelddraaggolf van de televisiezender wordt dan ook 
maximaal tot op 90% gemoduleerd, zodat zelfs bij de grootste modulatie-amplitude 
nog minstens 10% van de beelddraaggolf aanwezig is, waardoor het ontstaan van 
de 5,5 MHz verzekerd is. Fig. 9-32 toont het mengprincipe en het ontstaan van de 
intercarrierfrequentie. 
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Fig. 9-32 


Beschrijving van het schema 

De germaniumdiode Y4, een OA70, is voor de videogelijkrichting aangesloten op 
de secundaire kring van het laatste bseld-MF-filter $33 (fig. 9-33). De belastings- 
weerstand van de diode wordt gevormd door R84 en bedraagt 2,2 kohm. Deze 
kleine waarde is noodzakelijk wanneer men het totale videofrequentiegebied van 
0 tot 5 MHz gelijkmatig wil versterken. Parallel aan de belastingsweerstand toch 
liggen de onvermijdelijke bedradings- en buiscapaciteit. Voor R84 bestaat deze 
capaciteit in hoofdzaak uit de ingangscapaciteit van de buis B12; tezamen met de 
bedradingscapaciteit îs de waarde daarvan ca. 15 pF. Wanneer de bovenste fre- 
quentiegrens bij 5 MHz moet liggen, dan mag de belastingsweerstand hoogstens 
gelijk zijn aan de wisselstroomweerstand van die 15 pF bij 5 MHz, nl. ca. 2 kohm, 
wil tengevolge van de parallelschakeling de voor de bovengrens van de band toe- 
laatbare 0,7 voudige verzwakking niet worden overschreden. Ter compensatie van 
de aan de bovengrens van de band optredende spanningsdaling is de videosmoor- 
spoel S35 aangebracht. Deze vormt voor de bovengrens van de band, tezamen met 
de ingangscapaciteit van de buis 812, een seriekring en veroorzaakt door resonantie 
een ophalen van de hoge frequenties. 
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Om te voorkomen dat de MF-resten met hun harmonischen doordringen in de 
videoversterker, worden zij uitgezeefd via C91/S34/C92/S36. De verschilfrequentie 
tercarrierfrequentie) tussen beeld- en geluidsdraaggolf van 5,5 MHz, die door de 
gelijkrichting achter de videcdiode is ontstaan, wordt via de zuigkring C28/S4 
afgenomen. Tegelijkertijd veroorzaakt de zuigkring een verzwakking van de inter- 
carrierfrequentie voor het daarop volgende videokanaal. Ter verdere verzwakking 
ligt in de katode van de video-eindbuis B12 de sperkring S38/39/C96, die het door- 
dringen verhindert van de 5,5 MHz intercarrierfrequentie in de videoversterker. 

De belastingsweerstand van de diode R84 is met het rooster van de video-eind- 
buis verbanden, zodat de overdracht van de gemiddelde gelijkstroomwaarde van 
het zendersignaal verzekerd is. De volledige schakeling van de videogelijkrichter 
is in fig. 9-33 getekend. 


Fig. 9-33 


De videoversterker 
Inleiding 
Om de beeldbuis met het videosignaal volledig te kunnen uitsturen,is een amplitude 


van 50-60 V top tot top noodzakelijk. Daarom schakelt men tussen de videogelijk- 
richter en de beeldbuis nog een speciale video-eindbuis. Voor deze video-eindbuis 
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gelden dezelfde eisen als in de voorgaande paragraaf, namelijk een frequentie- 
lineaire versterking van 0- $ MHz. De belastingsweerstand van de video-eindbuis 
zal dan ook steeds in verhouding klein zijn (2-6 kohm). Ter compensatie van de 
spanningsdaling bij de bovenste grensfrequenties zijn — net als in de roosterkring 
— ook in de anodekring daarvoor geschikte correctiesmoorspoelen opgenomen. 
Daar het gelijkgerichte videosignaal aan een zijde van de nullijn ligt, heeft het 
behalve wisselstroomcomponent ook een gelijkspanningscomponent. Deze gelijl 
spanningscomponent komt overeen met de momentele gemiddelde beeldhelder- 
heid van het zendersignaal. Voor een helderheidsgetrouwe beeldweergave moet 
dus ook in de videoversterker de gemiddelde gelijkspanning mede worden doorge- 
geven. In fig. 9-34 zijn twee videosignalen, een voor een wit en een voor een zwart 


blank beeld zwart beeld 


Fig. 9-34 


beeld getekend. Is in de versterktak een koppelcondensator opgenomen, dan zal 
de gelijkspanning achter de condensator zich steeds evenwijdig aan de nullijn 
instellen (in fig. 9-34 met streeplijn getekende nullijn). Bij het sturen van de beeld- 
buis met dit signaal ontstaat, zoals uit fig. 9-35 blijkt, een helderheid, die niet meer 
overeenkomt met de oorspronkelijke helderheid bij de zender. Voor de beeld- 
modulatie bij de televisiezender geldt namelijk voor alle gevallen de „zwart-stoep” 
van de synchronisatieimpulsen (75%) als vergelijkingsniveau. In onze televisie- 
ontvangers moet dan ook deze „zwart-stoep™ — onafhankelijk van de inhoud 
van het beeld — in de onderste bocht van de karakteristiek van de beeldbuis liggen, 
zodat dit niveau overeenkomt met een straalstroom nul en dus met een zwart 
beeld. Stelt men namelijk, zoals in ons voorbeeld in fig. 9-35, het werkpunt van de 
beeldbuis op de juiste wijze in voor de witte beeldmodulatie (zwart-stoep in onder- 
ste bocht van de karakteristiek), dan zal bij een daaropvolgend zwart beeld van de 
zender de zwart-stoep overeenkomen met lichtgrijs en de synchronisatiesignalen 
zelf zouden nog binnen de karakteristiek van de beeldbuis vallen. 

Om het achteraf herstellen van de gelijkspanningscomponent te vermijden kop- 
pelt men meestal de videodiode galvanisch met het rooster van de video-eindbuis 
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en verbindt de anode van de video-eindbuis 


met de katode van de beeldbuis, zodat een ge- Ae on 
lijkspanningskoppeling van de videodiode tot / 2 
aan de beeldbuis verzekerd is. l 


Beschrijving van het schema 
eer m 2 n ri am sg zwart 


Het gelijkgerichte beeldsignaal, afkomstig van 


de videodiode X4, wordt met negatieve pola- En OE 
riteit toegevoerd aan de videoversterker B12, 
zodat het anodespanningssignaal de, voor het Ez 


sturen van de katode van de beeldbuis nood- 
zakelijke, positieve polariteit heeft. Het door 
de videodiode geleverde stuursignaal ligt daar- 
bij tussen katode en stuurrooster van buis B12 
en wordt na versterkt te zijn als gelijkstroom 
toegevoerd aan de katode van de beeldbuis, 
zodat, onafhankelijk van de inhoud van het 


beeld, een constant zwartniveau voor de stu- an 


ring van de beeldbuis ter beschikking staat. 
Voor de afstemindicatie wordt achter de 
videodiode X4 de frequentie van de beeld- 
draaggolf (38,9 MHz) afgenomen via C103 en 
toegevoerd aan de resonantiekring S20/C104. 
De spanning, die ontstaat na gelijkrichting | 
door X7, bepaalt het werkpunt van de gelijk- 
spanningsversterker B23 en daarmee, in het 
tweede triodesysteem van buis 823, de 
breedte van de voor de afstemindicatie ge- 
bruikte onderdrukkingsimpuls. 

In de anodekring van de video-eindbuis is 
een gekoppelde videosmoorspoel (S41/S42) Fig. 9-35 
opgenomen om de hogere videofrequenties op 
te halen, terwijl S40/R90 in serie met de anodebelastingsweerstand nog zorgt voor 
een extra frequentie- en fazecorrectie. Verder bevat de video-eindbuis in de katode- 
kring nogeen RC-combinatie R85/C95 in serie met het filter S37/RS2. Met behulp 
van deze schakelelementen kan een beïnvloeding van de videofrequentiekarakteri- 
stiek, instelbaar met druktoetsen, worden verkregen. Voor deze zogenaamde subjec- 
tieve beeldverbetering zijn de beide druktoetsen voorzien van de aanduidingen 
wreliëf” en „ruis”. Door het drukken van de knop „reliëf” wordt de condensator 
C95 (10 nF) parallel geschakeld aan weerstand R85 en er ontstaat een van de fre- 
quentie afhankelijke tegenkoppeling, d.w.z. afhankelijk van de waarde van de con- 
densator wordt de versterking van de hogere frequenties groter. In fig. 9-36a is cen 
normale rechthoekige impuls voorgesteld. Heeft nu in de versterker een ophalen van 


h 


82 BESCHRIJVING VAN HET PRINCIPESCHEMA [9 


de hoge frequenties plaats, dan zullen de flanken meer of minder ver doorslingeren 
(fig. 9-36b). Daardoor ontstaat een verhoging van de omtrek van de zijden en duseen 
zekere, afhankelijk van de kwaliteit van het uitgezonden beeld, gewenste verbete- 
ring van het beeld, want ook een onscherp beeld, b.v. tengevolge van verliezen 
door grote overbrengingsafstanden enz., is met behulp van deze inrichting te ver- 
beteren (fig. 9-36c en 9-36d). Om ook bij televisiebeelden met zeer veel ruis een 
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Fig. 9-36 


merkbare verbetering te krijgen, is in de videoversterker de „ruisdrukknop” 
ingebouwd. Spoel $37, die door de weerstand R52 wordt gedempt, is om ongewenst 
oscilleren tegen te gaan zo gedimensioneerd, dat er een van de frequentie afhanke- 
lijke tegenkoppeling ontstaat in het bereik van de hoge videofrequenties. Fig. 
9-37a toont de normale en fig. 9-37b de, na het indrukken van de „ruisdrukknop” 
overblijvende, videofrequentiekromme, terwijl fig. 9-37c de verhoging toont 
verkregen met de „reliëfdrukknop”. Vanzelfsprekend is de uitwerking van de 
w„reliëf”"-en de „ruis”-drukknop slechts dan maximaal, wanneer de ontvanger nauw- 
keurig is afgestemd, d.w.z. wanneer de beelddraaggolf in het midden van de Ny- 
quistflank ligt. 

Voor het verzwakken van de intercarrierfrequentie is in de katodetak van de 
video-eindbuis ook nog een sperkring voor 5,5 MHz (538/39 - C96) opgenomen. 
Door zijn tegenkoppelende werking verhindert deze sperkring dat de 5,5 MHz in 
de anodekring kan doordringen en op de beeldbuis aanleiding zou geven tot een 
storend moiré. 


AA 


Fig. 9-37 
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De contrastregeling vindt plaats door het veranderen van de schermroosterspan- 
ning van de video-eindbuis met potentiometer R86. De grootte van deze scherm- 
roosterspanning bepaalt de katodegelijkspanning van de video-eindbuis, welke 
tevens wordt gebruikt als voorspanning voor de buis, welke de gedrempelde 
regelspanning opwekt. 

Van belang is, dat behalve bij de video-versterking met gelijkstroomkoppeling 
tot aan de katode van de beeldbuis, bij de contrastregeling in de ontvanger ook het 
zwartniveau aan de beeldbuis automatisch wordt constant gehouden. Dit wordt 
door de aard van de contrastregeling op het schermrooster van de video-eindbuis 
gegarandeerd. Uit fig. 9-38 is te zien, dat bij beide instellingen van de schermroos- 
terspanningen Via en Voz’ de grootte van de anodestroom voor het zwartniveau 
dezelfde is. Door de schermroosterspanning van de video-eindbuis wordt namelijk 
de roosterruimte van de buis B12 zodanig veranderd, dat voor elke instelling van de 
contrastregelaar de „zwart-stoep” van het zendersignaal, voor wat betreft de 
anodestroom, op hetzelfde niveau ligt. 
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Fig. 9-38 Fig. 9-39 


Aangezien de anodespanning van de video-eindbuis als stuurspanning voor de 
beeldbuis wordt gebruikt, ligt dan het zwartniveau van het videosigaal binnen de 
roosterruimte van de beeldbuis op eenzelfde niveau, onafhankelijk van de inhoud 
van het beeld (gelijkstroomkoppeling) en van de instelling van de contrastregelaar 
(schermroosterregeling). In fig. 3-39 is voor de beide verschillende instellingen van 
de contrastregelaar de roosterruimte van de beeldbuis B14 getekend. 

Bovendien loopt over de weerstand R107 tussen anode en schermrooster van de 
video-eindbuis een compensatiestroom, die afhankelijk is van de instelling van de 
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contrastregelaar. Daardoor wordt bv. bij gering contrast (lage schermroosterspan- 
ning) de gemiddelde anodegelijkspanning van de video-eindbuis ten opzichte van 
die bij sterk contrast verlaagd. Dat betekent voor de beeldbuis een verhoging van 
de basishelderheid en daarmee een automatische bijregeling van de helderheid voor 
een willekeurige contrastinstelling. 

De helderheidsregeling wordt verkregen met potentiometer R97 in de rooster- 
kring van de beeldbuis. De voorinstelling R98 maakt, onafhankelijk van de be- 
dradings- en buistoleranties, de juiste instelling mogelijk van het punt van maximale 
helderheid. De schermroosterspanning van de beeldbuis B14 wordt van de ,„boos- 
tercondensator” in de lijn-eindtrap afgenomen. In de schermroosterleiding zijn 
opgenomen de filters R101/C102 en R99/C101. De spanning voor de focusseer- 
elektrode van B14, die instelbaar is met potentiometer R103 wordt ook van hetzelfde 
punt betrokken. Ter vermijding van een puntvormig nalichtefTect legt men bij het 
uitschakelen van het apparaat de wehneltcilinder aan een elektrolytische conden- 
sator van het voedingsapparaat, zodat de elektronen door het positieve rooster 
worden aangetrokken en nietm eer op het beeldscherm terecht komen. Hiervoor 
wordt een met de netschakelaar gekoppeld schakelcontact gebruikt, dat de wehnelt- 
cilinder met het voedingsapparaat verbindt als het toestel wordt uitgeschakeld. 

Om ook bij grotere helderheid van het beeld de lijn- en de rasterterugslagen 
onzichtbaar te houden, worden aan de wehneltcilinder van de beeldbuis negatieve 
terugslagimpulsen toegevoerd uit de beide tijdbasisapparaten. Aangezien de 
spanning op de wehneltcilinder een grote sturende invloed uitoefent op de helder- 
heid van het beeld, is het rooster-katodedeel van de triode 84 geschakeld als extra 
begrenzings- en afvlakdiode (fig. 9-40). Via R141 en R142 krijgt deze diode een 
positieve voorspanning, zodat het punt C99/C164 via de kleine inwendige weer- 
stand van de diode op massapotentiaal ligt zolang geen negatieve wisselspanning 
optreedt. Daardoor wordt het over de wisselspanningsnullijn liggende gedeelte van 
de slingering van de lijnterugslagimpulsen begrensd door de diode en een constante 
helderheidssturing gedurende de heen-slag verzekerd. Ter vergemakkelijking van 
de instelling op de beste beeldkwaliteit is een, op het beeldscherm zichtbare, af- 
stemindicatie aangebracht, die bestaat uit de dubbele triode B23, de afstemkring 
S20/C104 en de germaniumdiode X7 (fig. 9-41). Achter de videotriode X4 wordt de 
MF-beelddraaggolf via C103 los gekoppeld met de kring S20/C104. Na gelijkrich- 
ting levert de diode X7 een positieve gelijkgerichte spanning, die overeenkomt met 
de ligging van de beelddraaggolf aan de resonantiekring S20/C104 (38,9 MHz). 

Na versterking in de gelijkspanningsversterkertriode B23 is deze spanning een 
maat voor de positieve basisspanning van de roosterlekweerstand R112 van de 
tweede triode B23. Aan het rooster van de tweede triode B23 wordt bovendien, door 
de sinusgenerator (815) via C132-R113, een sinusvormige spanning toegevoerd. 
Door de roosterstroom, die er vloeit, wordt de positieve halve golf gelijkgericht en 
door de bocht in de karakteristiek van de triode wordt de top van de negatieve 
helft afgesneden (fig. 9-42). 

De anodestroom van de triode B23 heeft dus een rechthoekvormig karakter. 
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Fig. 9-41 


Na het indrukken van de drukknop „Afst” wordt de rechthoekige impuls via C107 
aan de wehneltcilinder van de beeldbuis gelegd. Ter verhoging van de indicatie- 
gevoeligheid en voor een nauwkeurige helderheidsinstelling worden bij afstem- 
indicatie met de drukknop „Afst.” maximaal contrast en een vaste wehneltcilinder- 
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spanning ingesteld. De aan de wehneltcilinder liggende onderdrukkingsimpuls 
heeft bij juiste beeldafstemming zijn maximale breedte. 

Met het oog op afstandsbediening zijn voor de helderheidsregeling het punt 
C97/R100 en voor de contrastregeling de katode van B12 via R88 verbonden met 
de aansluitingen voor de afstandsbediening. 


Het opwekken van de automatische regelspanning 

Inleiding 

In radio-ontvangers gebruikt men voor het verkrijgen van een automatisch 
werkende regelspanning vrijwel altijd een eenvoudige diodegelijkrichting. Zou men 
dat ook in televisie-ontvangers doen, dan zou dat verschillende nadelen opleveren. 
In afwijking van de symmetrische sinusvormige modulatie heeft het televisiekanaal 
grotendeels een rechthoekvormig karakter. Men kan bij eenvoudige diodegelijk- 
richting òf een gelijkrichting van de topwaarden toepassen òf een zekere effectieve 
waarde van de wisselspanning als afgegeven gelijkspanning verkrijgen. Beide moge- 
lijkheden hebben nadelen. Past men gelijkrichting van de topwaarden toe, dan zou- 
den alle in het televisiesignaal aanwezige toppen van stoorspanningen (bv. ont- 
stekingsvonken), die door een deel veel groter kunnen zijn dan het normale zen- 
dersignaal, de waarde van de opgewekte regelspanning onjuist beïnvloeden. Bij 
sterke storingen zal dus een voor gelijkrichting van de topwaarden verkregen regel- 
spanning groter worden en de versterking van de televisie-ontvanger verminderen 
(het beeld kan bijna geheel verdwijnen). Past men echter een gelijkrichting toe, die 
afhankelijk is van de effectieve waarde van de videospanning, dan kunnen welis- 
waar de stoorspanningen nog slechts een geringe invloed uitoefenen, maar dan 
heeft de beeldmodulatie zelf een storende invloed op de regelspanning, die wordt 
opgewekt. Is de beeldinhoud zwart, dan wordt een grotere regelspanning opgewekt 
dan bij een wit beeld. Natuurlijk kan men tussen beide gevallen een compromis 
sluiten, maar met het oog op de bestaande nadelen, wordt het opwekken van de 
automatische regelspanning door diodegelijkrichting echter alleen toegepast in 
eenvoudige ontvangers. 


Fig. 9-43 
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Vermijden kan men de genoemde nadelen door de zogenaamde overgeseinde 
opwekking van de regelspanning. Men past daarbij eerst een gelijkrichting van de 
toppen toe om de regelspanning onafhankelijk te maken van de beeldinhoud en 
zorgt dan door een extra buisschakeling ervoor, dat de eventueel aanwezige stoor- 
impulsen niet actief kunnen worden. Het principe van deze overgeseinde regel- 
spanningsopwekking is getekend in fig. 9-43. Een triode, resp. een pentode wordt 
via het rooster zodanig met het videosignaal gestuurd, dat praktisch alleen de 
synchronisatieimpulsen binnen de karakteristiek vallen (fig. 9-44). Aan de anode 
van de buis liggen grote positieve terugslagimpulsen uit de lijn-eindtrap van de 
televisie-ontvanger. Voor deze positieve terugslagimpulsen werkt de triode als 
gelijkrichter en veroorzaakt aan de anode een negatieve gelijkspanning. 
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Fig. 9-44 Fig. 9-45 


Uit fig. 9-45 blijkt, dat de positieve terugslagimpulsen op de anode tegelijkertijd 
optreden met de synchronisatie-impulsen aan het stuurrooster. Aangezien slechts 
gedurende de positieve terugslagimpulsen een anodestroom kan vloeien, zodat 
gelijkrichting optreedt, bepaalt de grootte van de synchronisatie-impulsen de aan 
de anode opgewekte negatieve gelijkspanning. 

Wordt het videosignaal op het stuurrooster groter, dan wordt de inwendige 
weerstand van de buis tijdens de gelijkrichting kleiner, het rendement groter en de 
negatieve gelijkspanning die aan de anode wordt opgewekt, groter. Daardoor ver- 
andert de gelijkspanning op de juiste wijze om als automatische regelspanning te 
kunnen worden gebruikt. Aangezien slechts gedurende de tijd ‚r” (fig. 9-45) 
gelijkrichting optreedt, kunnen storende impulsen, die tussen de synchronisatie 
impulsen optreden, geen invloed op de regelspanning uitoefenen, aangezien de buis 
gedurende deze tijd door de negatieve anodegelijkspanning volledig is geblokkeerd. 
De overgeseinde opwekking van de regelspanning heeft daarenboven nog een ander 
voordeel, omdat de gebruikte buis als regelspanningsversterker werkt, waardcor 
een zeer grote nauwkeurigheid van de regeling kan worden verkregen. Het is zelfs 
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mogelijk met deze schakeling ingangsspanningsvariaties van 1 : 1000 volledig te 
compenseren. 


Beschrijving van het schema 


Het pentodesysteem van buis B13 wekt tezamen met de triode B12’ in een gestabi- 
liseerde geseinde regelschakeling de regelspanning op voor de beeld-MF-versterk- 
buis B8 en voor de kanaalkiezerbuis B1. 
De stabilisatie wordt verkregen doordat BĲ en 

nog een andere triode de gelijkrichting e 

van de positieve terugslagimpulsen voor 
zijn rekening neemt en een vaste refe- 
rentiespanning levert voor de anode van 
de eigenlijke regelbuis. 

In fig. 9-46 is vereenvoudigd de wijze 
van opwekking van de regelspanning ge- 
tekend. De lijnterugslagimpuls wordt van Fig. 9-46 
het schermrooster van de lijneindbuis 
via C71 aan de triode B12’ toegevoerd. De stuurrooster-katodekring van buis B12’ 


storingsonderdrukking 
Fig- 9-47 
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werkt als diode en richt de terugslagimpulsen gelijk. De belastingsweerstand voor 
de gelijkrichtschakeling wordt gevormd door R62 en R64 en door de inwendige 
weerstand van buis B13. Aangezien de amplitude van de lijnterugslagimpulsen en 
de waarde van de weerstanden R62 en R64 constant zijn, wordt via de verandering 
van de inwendige weerstand van B13 de regelspanning die ontstaat, beïnvloed. De 
pentode B13 krijgt door de als diode geschakelde triode B12’ een positieve gelijk- 
spanning, zodat voor de gelijkrichting de lijnterugslagimpulsen en de synchroni- 
satie-impulsen van het zendersignaal niet op hetzelfde ogenblik behoeven te vallen. 
Dat heeft het grote voordeel, dat ook in ongesynchroniseerde toestand de juiste 
regelspanning wordt opgewekt en gedurende deze tijd geen oversturing van de 
videoversterker kan optreden. 

Buis B13 wordt in de katode gestuurd met het videosignaal, afkomstig van de 
katodeweerstand R83 van de video-eindbuis (fig. 9-47). Door de galvanische ver- 
binding met het eerste rooster van buis B19 ligt het rooster op de potentiaal van de 
massa en wel over de laagohmige weg van rooster naar katode. Daardoor krijgt 
buis B13 een stuursignaal, dat in een vorm zoals in fig. 9-48 is getekend binnen de 
roosterruimte van de buis valt. Aangezien buis B13 binnen de roosterruimte door 
de lijnsynchronisatie-impuls wordt gestuurd, zijn de inwendige weerstand en dus 
ook de negatieve gelijkspanning welke over R62/R64 ontstaat, slechts afhankelijk 
van het synchronisatieniveau van het zendersignaal. 
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Fig. 9-48 Fig. 9-49 


Om er voor te zorgen, dat ook bij sterke storingsimpulsen, vooral als zij optreden 
tijdens de synchronisatie-impulsen, geen verandering in het momentele signaal- 
niveau optreedt, is buis B13 mede betrokken in de storingsonderdrukking. De op 
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het eerste rooster van de amplitudezeef B19 in negatieve richting optredende sto- 
ringsimpulsen knijpen, omdat er een galvanische verbinding tussen beide roosters 
bestaat, ook de regelbuis af (fig. 9-49). 

Uit fig. 9-48a blijkt, dat bij groter wordend ingangssignaal V; de lijnsynchroni- 
satie-impulsen verder doordringen in de roosterruimte van buis B13. Daardoor 
wordt de inwendige weerstand van B13 kleiner, de opgewekte negatieve gelijk- 
gerichte spanning aan R62/R64 groter en het beeldkanaal meer verzwakt. Bij een 
lagere ingangsspanning werkt de regelschakeling juist andersom en houdt daardoor 
de uitgangsspanning, onafhankelijk van de variaties van de ingangsspanning, con- 
stant. Bij de contrastregeling verschuift de roosterspanning aan buis 813 op de 
wijze zoals is aangegeven in fig. 9-50. Wordt bv. de schermroosterspanning van de 
video-eindbuis B12 met de contrastregelaar R86 verhoogd, dan neemt eerst de 
katodegelijkspanning over R83 toe. Het videosignaal in fig. 9-50a zal zich dan met 
zijn nullijn verder naar links verplaatsen (fig. 9-50 a’). Het gevolg hiervan is, dat de 
lijnsynchronisatie-impulsen niet meer zo ver in de roosterruimte van buis B13 
doordringen, zodat de inwendige weerstand van buis B13 groter wordt. Een grotere 
inwendige weerstand van de geseinde regelbuis heeft een kleinere negatieve gelijk- 
gerichte spanning aan R62/R64 ten gevolge. Het beeldkanaal wordt minder sterk 
geregeld en de versterking neemt toe. Hierdoor neemt het videosignaal toe tot het 
niveau waarop — zoals in fig. 9-50 b is aangegeven — zich weer een evenwichts- 
toestand instelt. 


Tale13) 


Va (813) 


d 


i 
Fig. 9-50 Fig. 9-51 


Behalve de MF-buis B8, die een echte regelbuis is (EF 85), wordt ook de 
kanaalkiezerbuis B1 in de regeling betrokken. Hierbij gaat het om cen vertraagd 
werkende regelspanning, zodat bij een klein ingangssignaal de HF-buis B1 van de 
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kanaalkiezer zonder regelspanning werkt en de maximale signaal-ruisverhouding 
verzekerd is. 

Via de spanningsdeler R59/R62 wordt een positieve tegenspanning toegevoerd 
aan de negatieve gelijkgerichte spanning. De vertraging van het begin der regeling 
geschiedt met behulp van triode 84’, die voorkomt, dat bij een klein ingangssignaal 
de regelspanning van de kanaalkiezer positief wordt. 

Fig. 9-51 laat het verloop zien van de totale regelkarakteristiek. Hierin is ge- 
tekend hoe de regelspanning van de MF-versterker (AVR) en de vertraagde regel- 
spanning van de kanaalkiezer (VAVR) afhangen van de grootte van het HF- 
ingangssignaal. Door de grote regelsteilheid van de geseinde regelschakeling wordt 
het videosignaal (V) constant gehouden voor ingangsspanningen tussen 1004V 
en 100 mV. 

Het volledige schema voor de automatische opwekking van de volumeregel- 
spanning is getekend in fig. 9-47, 


Het geluidskanaal 

Inleiding 

Het geluidskanaal bestaat uit drie gescheiden trappen: de MF-geluidsversterker, de 
MF-geluidsgelijkrichter en de LF-versterker. Vergeleken met een UKG-radio- 
ontvanger, iser slechts verschil tussen de afwijkende geluidsmiddenfrequentie van 
5,5 MHz en de middenfrequentie van 10,7 MHz. Het is dan ook niet nodig — be- 
halve onderstaande beschrijving van de schakeling — verdere verklaringen te geven. 


De MF-geluidsversterker 

De MF-geluidsversterker bestaat uit de beide buizen B3 en B4 met de bandfilters 
S4/S5, S6/S7 en de in de uitgangskring van B4 liggende AM-begrenzingsdiode X1. 
Nadat het intercarriersignaal (5,5 MHz) achter de videodiode is afgenomen, wordt 
het via C28 toegevoerd aan het ingangsbandfilter S4/SS. R14 zorgt als dempweer- 
stand voor een voldoend brede bandfilterkromme. 

De kringen S6/C34 en S7/S8/C3S vormen een tweede bandfilter. Het scherm- 
rooster van buis B4 is via C37 met aarde verbonden om de MF-geluidsfrequenties 
uit te zeven. Treden toch in het MF-geluidssignaal laagfrequente amplitudever- 
anderingen op (bv. stoorimpulsen van buiten of AM-resten van de intercarrier- 
frequentie) dan ontstaan, door de verschillende uitsturing van de buis, ook span- 
ningsveranderingen aan de schermroosterweerstand R22. Deze spanningsveran- 
deringen worden via RI9-C32 als AM-tegenkoppelspanningen teruggekoppeld 
op het stuurrooster van de eerste MF-geluidsversterktrap B3. 

In de uitgangskring van buis B4 ligt de primaire zijde $10/S11 van de MF-ge- 
luidsdiscriminator. Parallel aan de wikkeling S10/S11 is in serie met de germanium- 
diode X1 het RC-filter R23/C39 aangebracht. Deze diode vormt tezamen met het 
RC-filter een AM-begrenzing van het MF-geluidssignaal, aangezien het RC-filter 
via X1 een zekere belasting en demping vormt voor de kring S10/S11. 
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Wordt de MF-amplitude plotseling groter, dan wordt de diode X1 beter gelei- 
dend en zal daardoor via R23/C39 de kring S10/S11 sterker dempen. Het gevolg 
van cen sterkere demping is cen afname van de versterking en dus ook van de 
MF-amplitude, zodat de oorspronkelijke amplitudeverandering wordt tegen- 
gewerkt. 

Bij een afname van de MF-amplitude wordt de kring minder sterk gedempt en 
door het toenemen van de versterking wordt de oorspronkelijke amplitudever- 
andering weer tegengewerkt. Daarnaast treedt ook nog een verdere AM-begrenzing 
op bij de gelijkrichting van het FM-signaal tengenvolge van een fazeverandering 
tussen de primaire en secundaire spanning, waarvan de grootte afhangt van de 
genoemde dempingen. 

De kringcapaciteit van de primaire kring wordt gevormd door C40 en C38. 
De MF-amplitude, die op condensator C38 staat, wordt gebruikt voor voeding 
van de secundaire kring. De voedingsspanning wordt toegevoerd via $13, terwijl 
S9 dienst doet als zeef voor ongewenste MF-geluidsharmonischen. Een negatieve 
regelspanning Vr afkomstig van de uitgangskring van de discriminator wordt 
toegevoerd aan het stuurrooster van buis B3. Het volledige schema van de MF- 
geluidsversterker is getekend in fig. 9-52. De onderdelen voor de ontkoppeling zijn 


aangegeven met Ro resp. Co. 
R 
H nea 


I 
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Fig. 9—52 
MF-geluidsgelijkrichter 
Voor het gelijkrichten van het in de frequentie gemoduleerde intercarriersignaal 
wordt gebruik gemaakt van een discriminatorschakeling (fig. 9-53). Deze bestaat 
uit de primaire kring S10/S11 met de condensatoren C40, C38 en de secundaire 
kring S12, C41, C42. De aan C38 optredende spanning wordt gebruikt voor de 


94 BESCHRIJVING VAN HET PRINCIPESCHEMA [9 


voeding van de secundaire kring $12, C41, C42. De beide kringen zijn met elkaar 
gekoppeld via de condensatoren C38, C42 en C43. Parallel aan de primaire kring 
FL 


R18 R24 R32 


Fig. 9-53 


S10/S11 ligt de germaniumdiode X 1, die tezamen met het RC-filter R23/C39 zorgt 
voor een voldoende AM-begrenzing van het intercarriersignaal. De beide germa- 
niumdioden X2 en ¥3, die na de FM-gelijkrichting de LF leveren aan R24/R25 zijn 
aangesloten op de secundaire kring S12. In fig. 9-54 is vereenvoudigd de werking 
van de FM-gelijkrichter voorgesteld. Aan C38 ligt de deelspanning V, van de pri- 
maire kring. Door deze spanning uit de primaire kring V» wordt overeenkomstig 
de spanningsdeling C42/C43 over C42 een spanning opgebouwd, die kan worden 
beschouwd als generatorspanning V+ voor de secundaire kring S12. Als generator- 
spanning stuurt Vs door de secundaire kring S12, C41, C42 een stroom 7+. Bij de 
resonantiefrequentie f, vormt de secundaire kring een zuiver ohmse weerstand en 


o 
Near f «fo Vea 
lef Ve 
Vp 


Fig. 9-55 
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de stroom /x wordt dan bepaald door de verliesweerstand (r) van de secundaire 
kring. In fig. 9-55 zijn de daarvoor bepalende spanningen en fazeverhoudingen 
getekend. Door de spanning van de primaire kring Vp wordt over C41 een genera- 
torspanning V: opgewekt, die in faze is met de spanning Vp. In het resonantie geval 
vloeit in de secundaire kring een stroom /r, die afhankelijk is van de verliesweer- 
stand van de kring en eveneens in faze is met V: en Vp. Iz bouwt over C41 en C42 
twee spanningen op, die 90° fazeverschuiving t. Iy vertonen. Despanning over 
C42 ijlt daarbij 90° voor en de spa g over C41 ijlt 90° na t.o.v. de spanning Vp, 
die wordt aangesloten op het verbindingspunt van C41/C42. Voor de germanium- 
diode X3 is daardoor een werkspanning aanwezig, die bestaat uit de vectoriële 
som van de spanning Vp en de spanning Vc42. Na gelijkrichting door X3 ontstaat 
aan de diode-belastingsweerstand een negatieve gelijkgerichte spanning, die bij 
ideale gelijkrichting van de toppen overeenkomt met de somspanning van de vec- 
toren. De werkspanning voor de diode X2 wordt gevormd uit de som van V, en 
Ves, die na gelijkrichting een polariteit heeft, zoals in fig. 9-56a is aangegeven. 


Neuz 


ave Viz- Via 
Fig. 9-56 


Fig. 9-56 toont het ontstaan van de LF aan de uitgang van de discriminator- 
schakeling wanneer de geluidsdraaggolf is gemoduleerd. 

In fig. 9-56a komt de intercarrierfrequentie overeen met de resonantiefrequentie 
£» Tussen de spanning op de secundaire kring Vcs; en de spanning op de primaire 
kring Vp bestaat een fazeverschuiving van 90°. De beide somspanningen voor de 
dioden Vxz en Vx3 zijn even groot, zodat aan de uitgang van de discriminator- 
schakeling de verschilspanning ge nul is. 

Fig 9-56b geeft de fazeverhouding weer als de intercarrierfrequentie groter is 
dan de resonantiefrequentie f». De fazeverschuiving tussen Vcs, en Vp is groter 
dan 90° en de overeenkomstige diodespanning V vs is kleiner dan de spanning Vvz. 
De spanning aan de uitgang is gelijk aan het verschil van beide spanningen, d.w.z. 
over C44 ligt een positieve spanning AV. 

Wordt, zoals in fig. 9-56a de intercarrierfrequentie kleiner dan de resonantie- 
frequentie fo, dan is ook de hoek van fazeverschuiving p kleiner dan 90°. De diode- 
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spanning Vx is groter dan Vx> en over C44 staat een verschilspanning AV, die 
negatief is. 

Bij in de frequentie gemoduleerde draaggolven zal dus aan de uitgang van de 
discriminatorschakeling een spanning ontstaan, 
die in het ritme van de modulatie om nul schom- 
melt, dat wil zeggen over C44 is de LF beschik- 
baar. In fig. 9-57 is de uitgangsspanning AV ge- 
tekend als functie van de frequentie. Om de AM 
te begrenzen, is parallel aan de primaire kring de 
germaniumdiode ¥1 met het RC-filter R23/C39 
geschakeld. De vermindering van de amplitude- 

Fig. 9-57 veranderingen door de dempende eigenschappen 
van deze combinatie werd reeds in het gedeelteover 
de MF-geluidsversterker verklaard. Daarenboven ondergaat het intercarriersignaal 
bij plotselinge amplitudeveranderingen een vervorming en afvlakking gedurende 
de periode, dat A11 geleidend is. Aangezien zich echter periodische wisselspannin- 
gen steeds evenwijdig aan de nullijn instellen, zal, bij optredende amplitudever- 
anderingen, een kleine extra fazeverschuiving optreden tussen de primaire span- 
ning en de spanning op de secundaire kring. Het gevolg daarvan is, dat dan bij de 
FM-gelijkrichting een extra amplitudeverandering optreedt, die tegengesteld 
gericht is aan de oorspronkelijke amplitudemodulatie. Bij juiste dimensionering 
zijn met deze schakeling onderdrukkingsfactoren van 50 tot 60 te verkrijgen. Het 
punt, waarop de LF-spanning wordt afgenomen van de spanningsdeler R24/R25 en 
het gebruiken van ongelijke waarden voor de capaciteiten C41 en C42 hangen 
samen met de dimensionering voor de beste AM-onderdrukking. Van R24 wordt 
via RIS de daar aanwezige negatieve gelijkgerichte spanning afgenomen en deze 
is dan beschikbaar voor de regeling van de eerste MF-geluidsversterker. 


LF-geluidsversterker 


De LF-geluidsversterker bevat de buis B5 (PCF 80) en de beide eindpentoden B6 
en B7 (PL 84) (zie fig. 9-61). Het van de discriminator komende LF-signaal wordt 
in het pentodedeel van B5 voorversterkt en komt dan op het stuurrooster van B7. 
In combinatie met buis B6 volgt dan in de transformatorloze eindtrap de eind- 
versterking. 

Voor een beter begrip van de transformatorloze eindtrap zullen we deze verge- 
lijken met een normale balanseindtrap. In fig. 9-58a is het principe getekend van 
een balanseindtrap. Fig. 9-58b laat zien hoe deze zich voor wisselstroom gedraagt. 
Uitgaande van de grondgolf van het signaal moeten de stromen in a en b even groot 
en tegengesteld gericht zijn, zodat voor wisselstroom de generatoren en wikkelingen 
in serie zijn geschakeld, terwijl voor de gelijkstroomvoeding de buizen parallel 
staan. 

Anders is de situatie in fig. 9-59a. Hier is de plaats van de belastingsweerstanden 
en de gelijkstroombron verwisseld. Men ziet dan, dat nu de beide buizen voor de 


9] HET GELUIDSKANAAL 97 


Fig. 9-58a en b 


gelijkstroom in serie staan, d.w.z. de gelijkstroom vloeit eerst door de ene en dan 
door de andere buis. De belastingsweerstand doet dienst voor beide buizen tegelijk, 
ze werken dus uit wisselstroomstandpunt anti-parallel (fig. 9-59b). Bij de normale 
eindtrap zijn er twee uitwendige weerstanden aanwezig, die magnetisch gekoppeld 
zijn door de transformator. 


Fig. 9-59a Fig. 9-59b 


De sturing van de eindbuizen geschiedt in tegenfaze, zodat de betreffende halve 
golven in de belastingsweerstand bij elkaar worden opgeteld. Beide buizen werken 
in katodebasisschakeling. Wanneer we fig. 9-59b splitsen krijgen, we de vervangings- 
schema's 9-59c en 9-59d. We zien, dat de wisselstroom zowel bij buis B1 als bij 
buis B2 in gelijke richting door de uitwendige weerstand vloeit. Het verbindingspunt 
van de beide gelijkstroombronnen heeft voor de wisselstroom de nulpotentiaal, 
zodat men de onderzijde van de belasting ook met de anode van B1 of met de katode 
van B2 kan verbinden. 

Door toevoeging van de scheidingscondensator wordt de belasting gekoppeld 
aan het verbindingspunt van de beide buizen. Hierdoor ontstaat het schema van 
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fig. 9-59c. Tengevolge van de anti-parallelschakeling moet de waarde van de 


wn 
Ra 


Fig. 9-59c en d Fig. 9-59e 


belastingsweerstand Ra/2 zijn in tegenstelling tot 2 Ra bij balansschakeling, zodat 
luidsprekers met een impedantie van ca. 800 ohm direct kunnen worden aan- 
gesloten. 

Een verdere vereenvoudiging ontstaat wanneer men de fazeomkeerschakeling 
laat vervallen en deze functie door een van de eindbuizen zelf laat verrichten. Hier- 
toe schakelt men tussen B1 en B2 nog een weerstand, waardoorheen dan de anode- 

o+Yg stroom vloeit van de gestuurde buis B2 (fig. 6-60). 

De wisselspanningsafname, die daar ontstaat, wordt 

gebruikt voor het sturen van buis B1. Bovendien 

wekt deze weerstand de negatieve roosterspanning 
op voor buis B1. 

Om een groot uitgangsvermogen te krijgen, ge- 
bruikt men pentoden, waarvan de voeding van het 
schermrooster vooral onze aandacht vraagt. Zoals 
uit het schema fig. 9-61 blijkt, wordt de scherm- 
roostervoeding van buis B7 verkregen met behulp 
van de triode van buis B5. Deze buis is geschakeld 
als regelorgaan, d.w.z. zij houdt de schermrooster- 
spanning van B7 constant doordat op het roos- 
ter een regelspanning staat, die afhankelijk is van 
Fig. 9-60 de anodestroom van de eindbuizen en daardoor de 

inwendige weerstand van deze triode beïnvloedt. 
Een filter R47/C57 vlakt deze regelspanning af. 

Omdat het schermrooster van B6 voor gelijkspanning op het potentiaal van de 

anode en voor wisselspanning op die van de katode moet liggen, is het niet gunstig 
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9-61 


de schermroosterspanning via een RC-filter toe te voeren. Daar aan de katode de 
volle uitgangsspanning ligt, zou de voorschakelweerstand nog extra uitgangsvermo- 
gen verbruiken en de schermroostergelijkspanning verlagen. Men voert daarom de 
gelijkspanning toe via de belastingsweerstand, waardoor praktisch geen gelijk- 
spanningsverlies optreedt. Ter vermijding van een groot potentiaalverschil tussen 
spreekspoel en kern worden de chassis van de luidsprekers via R49/R50 op poten- 
tiaal gebracht. 

Aangezien, door het voor gelijkstroom in serie schakelen van de beide buizen, 
de anodestroom van B7 de anode- en schermroosterstroom van B6 zou moeten 
opbrengen, is het voor het instellen van gelijke anodestromen noodzakelijk, de 
schermroosterstroom (3 mA) van buis B6 buiten buis B7 om te voeren. Dit wordt 
bereikt met R39, die tevens, tezamen met R36/R37, de negatieve roosterspanning 
opwekt voor het pentodedeel van buis B5. R42 en R44 zijn de gebruikelijke seric- 
weerstanden voor de stuurroosters. 

Een van de frequentie afhankelijke tegenkoppeling wordt van de uitgang via R41 
en C53 toegevoerd aan het sleepcontact van R37, waardoor hoge tonen regeling 
mogelijk is. Andere onderdelen in de aardverbinding van de volumeregelaar en 
in de katodekring zorgen voor een extra tegenkoppeling en een met ons gehoor 
overeenstemmende geluidssterkteregeling. 
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Synchronisatiescheidingstrap 

Inleiding 

De synchronisatiescheidingstrap vervult in de televisie-ontvanger twee taken. Hij 
moet bij de zwart-stoep van het volledige zendersignaal (75%) een juiste scheiding 
tot stand brengen tussen de inhoud van het beeld (10-75%) en de synchronisatie- 
signalen (75- 100%) en na deze scheiding de horizontale en vertikale synchroni- 
satiesignalen van elkaar splitsen. 

De eerste taak, het afscheiden van de synchronisatiesignalen uit het volledige 
beeldsignaal, kan het beste en zekerste met behulp van een eenvoudige detector- 
schakeling worden vervuld. Het volledige 
beeldsignaal uit de video-eindtrap wordt 
met positieve toppen van de synchronisa- 
tie-impulsen gelegd aan het rooster van de 
detector. Door het ontbreken van een 
vasteroostervoorspanning, zal er gedurende 
de synchronisatie-impulsen een rooster- 

| stroom vloeien, die over de roosterlekweer- 
El stand een automatische negatieve rooster- 
spanning opwekt. Wanneer men de anode- 

en schermroosterspanning van de detector 

laag genoeg kiest (kleine roosterruimte), 


es | 


e dan kan er slechts gedurende de synchro- 

m nisatie-impulsen een anodestroom vloeien, 
n het signaal op de anode niets 

Fig 9-62 meer van de beeldinhoud is overgebleven. 


In fig. 9-62 is de uitsturing van de kara- 
kteristiek van een dergelijke detectorschakeling getekend. Men ziet duidelijk, dat 
de zwart-stoep in de onderste bocht van de anodestroomkarakteristiek valt en de 
totale inhoud van het beeld buiten de roosterruimte van de karakteristiek ligt. In 
de daaropvolgende anodetak kan men dan met RC-filters, die meestal tot een 
integrator-kettingfilter worden gecombineerd, de bredere — in tijd uitgedrukt: 
langer durende — rastersynchronisatie impulsen scheiden van de smalle lijnsyn- 
chronisatie-impulsen. 


Beschrijving van het schema 

De eigenlijke synchronisatietrap heeft de volgende buizenbezetting: heptodedeel 
B19, triodedeel B13’, triodedeel B19’ en triodedeel B3 en werkt met een extra 
storingsonderdrukkingsschakeling (fig. 9-63). 

In de heptode B19 worden de synchronisatie-impulsen gescheiden van het vol- 
ledige beeldsignaal. Hiertoe wordt het videosignaal van de anode van de video- 
eindbuis B12 toegevoerd aan het derde rooster van buis B19. Buis B19 heeft een 
betrekkelijk lage anode- en schermroosterspanning, waardoor de roosterruimte 
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klein is. Het videosignaal op rooster 3 veroorzaakt gedurende de positieve syn- 
chronisatie-impulsen een roosterstroom, die over de roosterlekweerstand R155 
een negatieve gelijkspanning opbouwt. Deze negatieve gelijkspanning is zo groot, 
dat slechts de positieve synchronisatie-impulsen tot binnen de roosterruimte door- 
dringen en de anodestroom van 819 kunnen beïnvloeden. In fig. 9-62 is aangegeven 
dat door de roosterstroom in B19 de positieve toppen van de synchronisatie-impul- 
sen worden vastgehouden op de roosterspanningsnullijn, terwijl de beeldmodulatie 
tengevolge van de onderste bocht van de karakteristiek geen storende invloed kan 
uitoefenen op de anodestroom. C142-R155 vormt het betreffende RC-filter voor 
de negatieve gelijkgerichte spanning in de roosterkring van B19, waarbij R153 
verhindert, dat de anodekring van de video-eindbuis door de roosterkring van B19 
capacitief wordt belast. 

Om eventueel optredende storingsimpulsen, die buiten het zwartniveau van het 
zendersignaal uitkomen, uit het synchronisatiesignaalmengsel te verwijderen is 
een speciale, zeer werkzame storingsonderdrukkingsschakeling aangebracht. Deze 
storingsonderdrukkingsschakeling bestaat uit de triode B3’ en het bandfilter S30/ 
S31. Het bandfilter S30/S31 is afgestemd op een frequentie van 35,5 MHz en is 
via R80 gekoppeld met de primaire kring $32 van het laatste MF-beeldbandfilter. 
R80 verhindert een te sterke beïnvloeding van de MF-beelddoorlaatkromme door 
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het bandfilter S30/S31. De bandbreedte van het bandfilter S30/S31 is begrensd 
op ongeveer 1 MHz, zodat alleen eventueel optredende storingsimpulsen en zeer 
zeker niet de synchronisatiesignalen, die voor wat hun frequentie betreft in de 
buurt van de beelddraaggolf liggen, worden onderdrukt. De triode B3’ heeft door 
haar katodeweerstand een zo hoge voorspanning, dat het werkpunt in de onderste 
bocht van de karakteristiek komt te liggen. Daardoor werkt de triode B3’ als anode- 
gelijkrichter en er ontstaan, bij in het beeldsignaal optredende storingsimpulsen, 
negatieve spanningsstoten over de anodeweerstand R150, tengevolge van het gelijk- 
richteffect van het kwadratische deel van het onderste gedeelte van de karakteris- 
tiek. Deze negatieve spanningsstoten worden via R152-C144 toegevoerd aan het 
eerste rooster van buis B19, waar zij dan bij optredende storingsimpulsen zorgen 
voor het onderdrukken van de anodestroom in buis 819. De tegelijkertijd aan roos- 
ter 3 van B19 liggende positieve storingsimpulsen hebben daardoor geen sturende 
invloed meer op het anodespanningssignaal. Via R156 wordt aan het eerste rooster 
nog een positieve gelijkspanning toegevoerd, welke afkomstig is van de contrast- 
regelaar, zodat door de optredende roosterstroom een begrenzing optreedt van het 
restant van de via buis B3’ afgenomen videospanning. 

De negatieve lijn- en rastersynchronisatie-impulsen over de anodeweerstand van 
buis B19 worden versterkt door buis B13’ en zijn dan aan de katodeweerstand R161 
met een negatieve en aan de anodeweerstand R163 met een positieve polariteit ter 
beschikking voor de daaropvolgende fazevergelijkingssynchronisatie van de lijn- 
tijdbasisschakeling. 

Voor de synchronisatie van het rastertijdbasisapparaat worden van de anode- 
weerstand R162 van B13’ de positieve beeldsynchronisatie-impulsen afgenomen, 
via de dubbele integratorschakeling R165/C148 en R166/C149 uitgefilterd, in buis 
B19' versterkt en daarna met negatieve polariteit via C151 toegevoerd aan de raster- 
af buiging. 
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Fig. 9-64 laat de werking zien 
van een RC-filter, dat overeen- 
komstig zijn tijdconstante, gedu- 
rende de met een verschijnings- 
frequentie van 50 MHz optre- 
dende beeldsynchronisatie-im- 
pulsen, aan de uitgang de ver- 
schillende deelspaninngen optelt. 
De betekenis van deze z.g. voor- 
egalisa pulsen, die steeds 
vóór de eigenlijke rastersynchro- 
nisatie-impulsen verschijnen met 
de halve breedte van de lijnsyn- 
chronisatie-impulsen en met de 
dubbele lijnfrequentie, blijkt eveneens uit de figuren 9-64 en 9-65. Aangezien 
zonder deze voorsynchronisatie-impulsen de afstand van de laatste lijnsynchro- 
nisatie-impuls tot de rastersynchronisatie-impuls tussen beide rasters, in overeen- 
stemming met het systeem van de geïnterlinieerde aftasting, een halve regelbreedte 
verschilt, zou het startpunt voor de optelling van de rastersynchronisatie-impulsen 
plaats hebben van verschillende niveaux uit. Zoals in fig. 9-65 is aangegeven 
zou daardoor de synchronisatie van het eerste raster beginnen op het tijdstip #, 
en van het tweede raster op het tijdstip /2. Door de vooregal. impulsen worden 
zeer snel de ladingsniveaux aan de uitgang van het RC-filter gelijk gemaakt (fig. 9-64). 


Fig. 9-65 


De fazevergelijkingssynchronisatie 
Inleiding 


De synchronisatie van de horizontale afbuiggenerator in de televisie-ontvanger 
zou in principe kunnen worden verkregen door de, door de synchronisatie- 
scheidingstrap geleverde, synchronisatie-impulsen direct te gebruiken voor de 
synchronisatie, In dit geval spreekt men dan ook van een directe synchronisatie. 

Helaas is deze zeer eenvoudige wijze van synchronisatie zeer gevoelig voor sto- 
ringen. Het is duidelijk, dat door storingsimpulsen in het zendersignaal de afbui- 
ging ernstig kan worden gestoord. Er worden dan enkele lijnen, resp. hele groepen 
lijnen ten opzichte van het normale beeld naar opzij verschoven. Bij een ingangs- 
signaal met veel ruis treedt bovendien tengevolge van de onregelmatige ruisspan- 
ning een „rafelige” overgang tussen wit en zwart in het beeld op. 

Deze nadelen zijn alleen op te heffen door een, in verhouding ingewikkelde en 
omvangrijke, indirecte synchronisatieschakeling, de z.g. fazevergelijkingssynchro- 
nisatie toe te passen. 

Het principe bestaat daaruit, dat in een discriminatorschakeling de frequentie 
en de faze van de synchronisatie-impulsen van de zender worden vergeleken met 
die van de lijnfrequentie van de ontvanger. Aan de uitgang van de discriminator 
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ontstaat een regelgelijkspanning, die wordt gebruikt om de frequentie van de 
lijnafbuiggenerator te beïnvloeden. In tegenstelling tot de directe synchronisatie, 
waarbij iedere lijn door een synchronisatie-impuls moet worden gesynchroniseerd, 
wordt bij de fazevergelijkingssynchronisatie in cen gelijkrichtschakeling de gemid- 
delde waarde bepaald van een groot aantal synchronisatie-impulsen. Met deze 
gemiddelde waarde als regelspanning wordt dan de ontvanger bijgeregeld. Gebruikt 
men een symmetrische gelijkrichter, dan worden eventueel aanwezige storingsim- 
pulsen niet alleen door het RC-filter van de gelijkrichterschakeling uitgefilterd, 
maar ze heffen elkaar tevens ook nog op en kunnen dan de juiste werking van de 
lijnsynchronisatie praktisch in het geheel niet meer storen. 

Bij de hieronder volgende schemabeschrijving zullen we zien hoe het mogelijk is, 
dat er, niettegenstaande de bijregeling met gelijkstroom, een vaste koppeling van 
frequentie en faze tussen zender en ontvanger bestaat. 


Beschrijving van het schema 

Het principe van de fazevergelijkingssynchronisatie blijkt uit het blokschema van 
fig. 9-66. De van de zender afkomstige lijnsynchronisatie-impulsen (frequentie fs) 
worden, na symmetrisch te zijn gemaakt in de faze-omkeertrap B13’, toegevoerd 
aan een discriminatorschakeling. Tegelijkertijd krijgt deze discriminatorschakeling 
de lijnterugslagimpulsen (frequentie fo) toegevoerd, waarvan de frequentie afhan- 
kelijk is van de lijnoscillator van de ontvanger en die na van de lijneindtrap te zijn 
afgenomen in een RC-filter zijn gedifferentieerd. Uit de beide in tegenfaze zijnde 
synchronisatie-impulsen van het zendersignaal en de gedifferentieerde lijnterug- 
slagimpulsen van de ontvanger ontstaat, bij gelijkrichting in de discriminator- 
schakeling, een regelspanning Vr, die wordt bepaald door de fazeverhouding van 
de beide toegevoerde vergelijkingsfrequenties (fs en fo). De opgewekte regelspan- 
ning ligt, al naar de faze, symmetrisch t.o.v. het ingestelde werkpunt en stuurt de 
steilheid van een reactantiebuis (B15’). Deze reactantiebuis, die een regelbare zelf- 
inductie vertegenwoordigt, staat parallel aan de lijnoscillator en oefent daardoor 
een frequentie-bepalende invloed uit op de in de ontvanger opgewekte lijnfre- 
quentie fy. Door deze schakeling is het mogelijk de faze van de in de ontvanger 


opgewekte lijnfrequentie fy vast te koppelen met die van de lijnsynchronisatie- 
frequentie fs van de zender. 
EEN x5,x6 Bis, e7 cm2/ans 
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Fig. 9-66 


Uit fig. 9-67 blijkt, dat de lijnterugslagimpuls wordt afgenomen van wikkeling 
855-858 van de lijntransformator en wordt gedifferentieerd over C112-R120/R119. 
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Voor wisselspanning ligt R119 via C113 aan massa, omdat C113 een zeer kleine 
weerstand vormt voor de lijnterugslagimpulsen. De tijdconstante van C112-R120/ 
R119 is klein ten opzichte van de tijdsduur van de lijnterugslagimpuls, zodat C112 
door de lijnterugslagimpuls geheel wordt geladen en zich daarna over R120/R119 
weer ontlaadt. Er ontstaat daardoor uit de lijnterugslagimpuls over R120/R119 
een gedifferentieerde impulsvorm, die een zeer steile vergelijkingsflank heeft en die 
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Fig. 9-67 


ligt aan het verbindingspunt van de beide germaniumdioden XS en X6. De beide in 

tegenfaze zijnde lijnsynchronisatie-impulsen van de zender worden via C110 en 

C111 eveneens toegevoerd aan de germaniumdioden, zodat aan R119/R120 een 

gelijkspanning kan ontstaan, die afhankelijk is van de faze van de lijnsynchronisa- 

tie-impulsen en van de gedifferentieerde lijnterugslagimpuls. Deze gelijkspanning 
wordt door R119/C113 en R121/C114 uitgefilterd en bepaalt via de steilheid van 
buis BIS’ de door deze buis voorgestelde zelfinductie en daarmee de frequentie, 
die door de lijnoscillator wordt opgewekt. 

In fig. 9-68 zijn de drie principiële voorwaarden voor het ontstaan van de na- 
stuurspanning voor de reactantiebuis B15’ getekend. 

a) Komt de van de zender komende synchronisatiefrequentie fs met de in de ont- 
vanger opgewekte lijnfrequentie fo overeen voor wat betreft de frequentie en de 
faze, dan valt het moment waarop de synchronisatie-impulsen optreden, samen 
met de steile vergelijkingsflanken van de gedifferentieerde lijnterugslagimpuls. 
De regelspanning, die wordt opgewekt, is nul en er heeft geen bijregeling van de 
lijnfrequentie via buis 815 plaats (fig. 9-68a). 
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b) Verandert de in de ontvanger opgewekte lijnfrequentie fọ zodanig, dat de fre- 
quentie lager wordt dan de zenderfrequentie fs, dan wordt bij het open gaan 
van de dioden, tengevolge van de synchronisatie-impulsen van de zender, de 
gedifferentieerde vergelijkingsspanning negatief (fig. 9-68b). Daardoor wordt 
de diode X6 geleidend en over R119/R120 wordt een regelspanning AV 
opgewekt. (In fig. 9-68 zijn de impulsvormen geïdealiseerd getekend en er werd 
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aangenomen, dat de dioden als ideale topspanningsgelijkrichter werken). 
De positieve regelspanning 4V zal de steilheid van BIS’ vergroten en de door 
deze buis gevormde zelfinductie wordt kleiner. Dat heeft weer tot gevolg dat 
de in de ontvanger opgewekte lijnfrequentie fy toeneemt. De frequentieverande- 
ring is zodanig, dat fọ = fs wordt. De lijnsynchronisatie-impuls gaat weer 
terug naar de nuldoorgang van de steile vergelijkingsflank, het oorspronkelijk 
ingestelde werkpunt van de regelschakeling. 

In het tegenovergestelde geval, als de lijnfrequentie fo groter wordt dan de 
zenderfrequentie fs, is bij het geleidend worden van de dioden de gedifferen- 
tieerde vergelijkingsflank positief (fig. 9-68c). De dan door de diode X5 opge- 
wekte negatieve regelspanning AV verkleint de steilheid van de buis 815° en 
veroorzaakt daardoor, via een vergroting van de zelfinductie van BIS’, een 
verlaging van de lijnfrequentie fo. De regelspanning zorgt er dus weer voor 
dat fo — fs wordt en dat het oorspronkelijke werkpunt zich weer instelt. 

Op analoge wijze werkt de regelspanning als men de lijnfrequentie fo van de ont- 
vanger als vergel jkingsfrequentie gebruikt en de synchronisatiefrequentie fs van 
de zender laat variëren. Door de afhankelijkheid van de opgewekte regelspanning 


c) 
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1V van de onderlinge fazeverhouding van de synchronisatie-impulsen en van de 
gedifferentieerde terugslagimpuls, is een faze-vaste koppeling mogelijk tussen de 
zenderfrequentie fs en de ontvangerfrequentie fọ. Men kan zich de gelijkrichtwer- 
king van de beide germaniumdioden XS en X6 vereenvoudigd zodanig voorstellen, 
dat de beide lijnsynchronisatie-impulsen, die in tegenfaze zijn, de dioden geleidend 
maken en over R115 en R116 even hoge ge- 

lijkgerichte spanningen opbouwen. Daardoor + Bis” 

ligt het verbindingspunt van de beide dioden 

X5 en X6 op dezelfde potentiaal als het ver- 

bindingspunt R119/R120. Dit verbindingspunt 

ligt aan het glijcontact van potentiometer 

RÌ17, waarvan een positieve gel 
wordt afgenomen. Uit fig. 9-69 blijkt, dat de TR 
triode B15’ door de katodestroom van B15 ® an 

over R124 een zekere roostervoorspanning 

krijgt, die met de potentiometer R117, door 

het regelen van de roostergelijkspanning, kan 

worden veranderd. Aangezien de resulterende Fig. 9-69 
roostervoorspanning de steilheid en daarmee 

de grootte van de door BIS’ gevormde zelfinductie bepaalt, kan men met R117 
de lijnfrequentie regelen. 

In gesynchroniseerde toestand ligt bij het door de lijnsynchronisatie-impulsen 
geleidend worden van de dioden de gedifferentieerde lijnterugslagimpuls aan het 
verbindingspunt van XS en X6. Overeenkomstig de grootte van de amplitude en de 
polariteit van deze spanning ontstaat over R119/R120 een extra gelijkgerichte span- 
ning AV, die als nastuurspanning voor de reactantiebuis wordt gebruikt. In het 
vasthoud-bereik van de lijnsynchronisatie wordt daarom met potentiometer R117 
slechts een fazeverschuiving tussen de zenderfrequentie fs en de lijnfrequentie fo 
veroorzaakt, d.w.z. de plaats van de lijnsynchroni 
gelijkingsflanken verandert. De regelspanning Vx blijft binnen dit bereik praktisch 
constant, omdat de zich wijzigende gelijkspanning op het glijcontact van R117 
wordt gecompenseerd door de direct over de reactantiebuis optredende fazever- 
schuiving van de lijnfrequentie fọ en de daardoor opgewekte nastuurspanning AV. 


Lijnoscillator 
Inleiding 


De lijnoscillator heeft tot taak, de voor de horizontale af buiging nodige zaagtand- 
stuurspanning met een frequentie van 15.625 Hz op te wekken. Het gemakkelijkste 
laat zich een zaagtandvormige spanning opwekken door een condensator via cen 
weerstand omschakelbaar op een gelijkspanning aan te sluiten. Dit principe hebben 
we reeds leren kennen in hoofdstuk 6,5. De schakeling was getekend in fig. 6-17, 
terwijl fig. 6-18 dezelfde schakeling voorstelde, maar nu met een buis, die elek- 
tronisch in haar inwendige weerstandswaarde kan worden gestuurd. In principe 
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werkt ieder tijdbasisapparaat in een televisie-ontvanger, al is het ook nog zo ge- 
compliceerd geschakeld, als een elektronische schakelaar. Het tijdbasisapparaat 
zal dus altijd gedurende lagere tijd geblokkeerd zijn (inwendige weerstand zeer 
hoog) en gedurende korte tijd open (inwendige weerstand zeer klein). In de 
geblokkeerde periode van de reservoir condensator worden opgeladen door de 
positieve voedingsspanning, terwijl in de tijd, dat het geleidend is, de zeer lage 
inwendige weerstand zorgt voor een snelle ontlading. Tot nu toe worden in de 
televisie-ontvangers voor dit doel het meest gebruikt: blokkeer-, multivibrator- en 
sinusgeneratorschakelingen. Het verschil en de keuze van de betreffende schakeling 
hangt af van de constructie van het toestel en zal alleen tot uiting komen in de 
storingsvrijheid en de stabiliteit. 

Uit de hieronder volgende schemabeschijving zal blijken hoe we met een sinus- 
generator tezamen met een reactantiebuis voor het bijregelen van de frequentie, 
cen zeer storingloos en stabiel tijdbasisapparaat kunnen construeren. 


Beschrijving van het schema 

Voor het opwekken van de horizontale afbuigfrequentie wordt het, als sinusgene- 
rator oscillerende, pentodedeel van buis B15 gebruikt, terwijl het triodedeel (815%) 
als reactantiebuis parallel is geschakeld aan de oscillatorkring en, via de nastuur- 
spanning uit de fazevergelijkingsschakeling, een vaste koppeling garandeert van de 
faze van de lijnfrequentie met het zendersignaal. 

In fig. 9-70 is het volledige schema getekend van de horizontale af buiggenerator. 
De pentode B15 oscilleert, in een driepuntsschakeling als Colpitts-oscillator, tussen 
schermrooster, stuurrooster en katode. De oscillatorkring die de frequentie bepaalt, 
wordt gevormd door S48/S49, C119 en C120. Het verbindingspunt C119/C120 
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ligt op het potentiaal van de massa (C118 heeft voor de lijnfrequentie een zeer lage 
weerstand), zodat over C1 19 en C120 twee in tegenfaze zijnde spanningen staan voor 
de noodzakelijke terugkoppeling van de oscillatorschakeling. De gelijkspanning 
wordt via R125 toegevoerd aan de aftakking S48/S49, die voor wisselspanning 
nulpotentiaal heeft. Het RC-filter R127/C122 zorgt voor stroombegrenzing en 
voorkomt overbelasting van het schermrooster bij het ophouden van de trillingen, 
resp. vóór het in trilling geraken van de schakeling. R128/C123 vormen de rooster- 
kring, waarover zich de negatieve gelijkgerichte spanning opbouwt, die wordt 
bepaald door de roosterstroom, welke vloeit gedurende de positieve toppen van de 
oscillatortrilling, De terugkoppeling van de oscillatorschakeling is zo sterk, dat 
aan het eerste rooster van B15 een zeer grote trillingsamplitude optreedt. Uit fig. 
9-71 blijkt, dat de positieve toppen van 
de oscillatortrilling door de roosterstroom, 
die er gaat lopen, worden vastgehouden 
aan de nullijn van de karakteristiek, terwijl 
de negatieve gelijkgerichte spanning — V» 
ver buiten de bocht de karakteristiek, in het 
negatieve gebied ligt. Daardoor dringen 
slechts gedurende korte tijd de positieve 
toppen van de oscillatortrilling binnen het 
gebied van de anodestroomkarakteristiek 
door, waardoor anodestroomimpulsen ont- 
staan met tussenpozen, die worden be- 
paald door de lijnfrequentie. De anode- 
kring van BIS kan daardoor de voor een 
tijdbasisapparaat noodzakelijke schake- 
laarwerking uitoefenen, d.w.z. buis B15 is 
tussen de anodestroomimpulsen afgekne- 
pen en vormt een zeer grote weerstand, Fig 9-71 

terwijl bij het optreden van de anode- 

stroomimpulsen de inwendige weerstand van B15 zeer klein is. 

De reservoircondensator C124 kan zich dus via R129 zaagtandvormig opladen 
gedurende de lange, geblokkeerde perioden van B15 en zich in korte tijd weer 
ontladen over de kleine inwendige weerstand van buis B15. In serie met C124 ligt 
de weerstand R130, waaraan, tengevolge van de kortdurende ontlaadstroom, een 
kanteelspanning Vx ontstaat. Tezamen met de zaagtandspanning Vo verkrijgt men 
dan de, via C125 afgenomen, stuurspanning V‚: voor de lijncindtrap. 

In fig. 9-72 is aangegeven hoe de triode B15’ als reactantiebuis voor wisselstroom 
parallel is geschakeld aan de oscillatorkring. De door B15’ gevormde wisselstroom- 
weerstand ligt parallel aan C120, terwijl de roosterwisselspanning van C119 wordt 
betrokken via C116-R123. Fig. 9-73 geeft in de vorm van een vectordiagram de 
faze aan van de diverse spanningen resp. stromen. De beide spanningen Vcr2s en 
Vous zijn in tegenfaze, waarbij, overeenkomstig de capaciteitswaarden, over C120 
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de grootste spanningsamplitude optreden. 

Aangezien de capacitieve weerstand van C116 groot is t.o.v. de ohmse weerstand 
R123, vloeit door de spanningsdeler C116-R126 een bijna 90° op de spanning over 
C119, voorijlende stroom. Daardoor ijlt ook de spanning aan R123 bijna 90° voor 
op die over C119. De spanning aan R123 is de stuurspanning voor buis BIS’, 
waardoor in RIS’ een anodestroom vloeit, die in faze is met de stuurspanning 
Vri23 en waarvan de amplitude wordt bepaald door de steilheid van B15”. De 
anodewisselstroom /„ van B15’ ijlt dus een hoek p na op de anodespanning Va 
(Vc120). Zou de roosterwisselspanning Uz123 precies 90 voorijlen op de spanning 
Vo119, dan zou B15’ een zuivere zelfinductie vormen. Doordat de hoek p afwijkt 
van 90 (iets groter), bezit buis B15’ naast een inductief karakter, ook nogeen ohmse 
component. Vergeleken met de spanning van de trillingskring Vc12 is deze ohmse 
stroomcomponent daarmee in tegenfaze en daardoor vormt BIS’ een extra nega- 
tieve weerstand, die bijdraagt tot het ontdempen van de oscillatorkring. Conden- 
sator C117 is aangebracht om de extra ohmse stroomcomponent juist zo groot te 
maken, dat de door de buis B15’ veroorzaakte demping van de kring wordt opge- 
heven. Men kan de door B15’ voorgestelde blindweerstand ook beschouwen als 
een negatieve capaciteit, die parallel aan C120 de totale capaciteit min of meer 
verkleint. 

De nastuurspanning Vr afkomstig van de fazevergelijkingssynchronisatie wordt 
over R123 aan het rooster van BIS’ toegevoerd. De grootte van de roostergelijk- 
spanning bepaalt het werkpunt van de buis en daarmee de werksteilheid. De anode- 
wisselstroom, die er vloeit, hangt af van de werksteilheid en de grootte van de 
blindweerstand van B15’ wordt bepaald uit de veranderlijke verhouding tussen Va 
en Za. 

Een toenemende steilheid betekent bv. een grotere anodestroom en daardoor 
een kleinere blindweerstand. De door B1S’ voorgestelde zelfinductie wordt kleiner, 
wat tengevolge heeft dat de oscillatorfrequentie groter wordt (resp. de negatieve 
capaciteit wordt groter en daardoor wordt de totale capaciteit van C120 en BIS’ 
kleiner). 

De katodestroom van buis B15 wekt over R124 de grond-roosterspanning op 
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voor de reactantiebuis BIS’. De anodespanningsbron wordt extra ontkoppeld 
door R126/C121. Door middel van een ijzerkern (S48/S49) kan aan de achterzijde 
van het chassis een grove instelling worden verkregen van de lijnfrequentie. 


De lijneindtrap 
Inleiding 
Aangezien de afbuiging van de elektronenstraal in de beeldbuis wordt verkregen 
door het magnetische veld van de af buigspoelen, moet door de af buigspoelen een 
symmetrisch ten opzichte van de nullijn verlopende zaagtandstroom vloeien. De 
lijneindtrap moet deze zaagtandvormige af buigstroom leveren. Voor de af buig- 
frequentie van 15.625 Hz gedragen de lijnaf buigspoelen zich praktisch alseen zuivere 
zelfinductie, d.w.z. de ohmse component van de af buigspoelen kan worden ver- 
waarloosd t.o.v. de inductieve weerstand. Als een zaagtandvormige stroom door 
een zelfinductie vloeit ontstaat er een kanteelspanning. Het verband tussen stroom 
en spanning bij een zelfinductie wordt uitgedrukt in de formule: 
di 

Vi Lir 
Dat wil zeggen, de spanning over een zelfinductie is evenredig met de grootte van de 
zelfinductie en hangt af van de optredende stroomverandering in de daarbij be- 
horende tijdsduur. Des te groter dus een stroomverandering in een zekere tijd is, 
des te groter wordt ook de spanning over de zelfinductie. De spanning over de 
zelfinductie wordt eveneens des te groter, naarmate de tijd, waarin zich een zekere 
stroomverandering voltrekt, korter is. Dat is de reden, dat aan stroomkringen met 
zelfinducties, bij het verbreken van de stroom, steeds zeer hoge spanningstoppen 
ontstaan. De ons interesserende spannings- en stroomvormen aan een zelfinductie 
zijn nog eens in fig. 9-74 getekend. Bij een periodiek verloop van de stroom zal 
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zich daarbij de spanning over een zelfinductie steeds zodanig ten opzichte van de 
nullijn instellen, dat het oppervlak boven en beneden de nullijn even groot is. De 
gearceerde vlakken in fig. 9-74 geven dat aan. Is de terugslagtijd bv. 10% van de 
heenslagtijd, dan wordt de spanning gedurende de periode van de terugslag 10 
maal zo hoog als in de periode van de heenslag. Door het omhoogtransformeren 
van deze reeds zeer hoge terugslagspanningstoppen, kan men op in verhouding 
eenvoudige wijze, de voor de beeldbuis benodigde hoge spanning verkrijgen. Als 
een zaagtandvormige stroom een kanteelspanning opwekt, dan kan men ook omge- 
keerd met een kanteelspanning, die men aansluit op de zelfinductie, een zaagtand- 
spanning opwekken. Hiervan wordt gebruik gemaakt in de lijneindtrap, d.w.z. 
gedurende de heenslag wordt de spanning over de af buigspoelen constant gehou- 
den, waardoor een lineaire zaagtandstroom wordt gegarandeerd. 


Beschrijving van het schema 
De taak van de lijneindtrap is de zaagtandvormige afbuigstroom te leveren voor 
de horizontale af buigspoelen en tegelijkertijd de hoogspanning op te wekken voor 
de beeldbuis. Deze taak wordt vervuld door de buizen B16, B17 en B18, tezamen 
met de lijnuitgangstransformator $50-S58. Het volledige schema van de lijneind- 
trap is gegeven in fig. 9-75. 
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De stuurspanning wordt via C125 van de horizontale oscillator toegevoerd aan 
de lijneindbuis B16. Deze stuurspanning bestaat uit een zaagtandspanning met 
grote negatieve spanningstoppen. Daar de lijneindbuis door de geaarde katode 
geen vaste roostervoorspanning heeft, zal de stuurspanning gedurende de positieve 
toppen een roosterstroom doen ontstaan, die over de roosterlekweerstand R131 en 
R133 een negatieve gelijkgerichte spanning opbouwt. Hiervan wordt een deelspan- 
ning afgetakt, die als voorspanning voor de versterktrap van de synchronisatie- 
puls B19’ beschikbaar is. De negatieve spanningstoppen in de stuurspanning zijn 
noodzakelijk om de lijneindbuis gedurende de terugslagperiode met zekerheid te 
blokkeren, zodat gedurende deze tijd door de lijneindbuis geen extra demping van de 
lijnuitgangstransformator wordt gevormd. De schermroosterweerstand R134 is 
niet ontkoppeld, omdat de positieve spanningstoppen, die aan het schermrooster 
ontstaan, gedurende de tijd, dat B16 is afgeknepen, worden gebruikt voor het op- 
wekken van de automatische regelspanning. Parallel aan de lijntransformator- 
wikkeling S51 staat de z.g. spaar- of boosterdiode B17. Deze zorgt ervoor, dat 
gedurende de lijnheenslag een lineaire zaagtandvormige af buiging optreedt en zorgt 
voor een terugwinning van energie door het laden van C130 uit het magnetische 
veld van de lijntransformator. De horizontale af buigspoelen zijn aangesloten op 
S54-SS8 via de smoorspoel $59 en de lineariteitsregelspoel S60. Met behulp van 
schakelaar [re] kan door het kiezen van een aftakking op de lijntransformator de 
beeldbreedte worden veranderd. Negatieve terugslagimpulsen voor de fazever- 
gelijkingssynchronisatie worden afgenomen van $58, terwijl van S57/S58 negatieve 
impulsen worden betrokken voor de extra donkersturing aan de wehneltcilinder 
van de beeldbuis. De positieve terugslag- 
impulsen worden door S52 tot 17 kV 
omhoog getransformeerd. Deze spanning 
is dan, na gelijkrichting in buis B18, be- 
schikbaar als anodespanning voor de 
beeldbuis. 

Ter verduidelijking is in fig. 9-76 de lijn- 
eindtrap, voor wat het wisselstroomge- 
deelte betreft, vereenvoudigd voorgesteld. 
Slechts de lijneindbuis B16, de spaar- of 
boosterdiode R17 met de lijntransforma- 
torwikkeling $50-S51 en de boostercon- 
densator C130 komen in deze figuur voor. 
Tijdens normaal bedrijf staat op C130 een Fig. 9-76 
gelijkspanning van 500 V, zodat voor de 
anodespanning van de lijneindbuis totaal 700 V t.o.v. de massa ter beschikking staat. 

Het verloop van de verschillende stromen en spanningen is aangegeven in fig. 9-77. 

De zaagtandstuurspanning opent de lijneindbuis B16 en er zal een anodestroom 
ontstaan volgens figuur 9-77a (fj — 13). Aangezien de inductieve weerstand van de 
lijntransformator voor de lijnafbuigfrequentie aanmerkelijk groter is dan de 
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bu e n ohmse component, zal over $50-S51 gedu- 
rende deze tijd een constante negatieve 
la p al 2 spanning staan (fig. 9-77c). Op het moment 
a t3 resp. fo zal de negatieve stuurspanning 
de buis B16 plotseling dicht drukken. Er 
kan dan geen anodestroom meer vloeien 
en buis B16 vormt een zeer hoge weerstand. 
Door het ophouden van de, door de lijn- 
transformator vloeiende, stroom zal er een 
sterk gedempte trilling ontstaan, waarvan 
de duur wordt bepaald door de zelfinductie 
Vs51 van de lijntransformator en de bedradings- 
en buiscapaciteit Cs. 

De eigenfrequentie ligt bij ca. 80-100 
kHz. De stroom door $61 zal dus van een 
positief maximum afnemen tot nul en door 

x d het nulpunt heenslingeren tot een negatief 
— zee zE maximum. Deze trilling komt overeen met 
een halve cosinustrilling, waarbij de ener- 
Fig. 9-77 gie uit het magnetische veld van de lijn- 
transformator op de condensator Cs over- 

gaat en weer terugslingert in het magnetische veld van de lijntransformator. 

Gedurende deze tijd 1 tot 7; ontstaat er over $51 een zeer hoge positieve span- 
ningstop met het maximum op het ogenblik, dat de stroom door nul gaat. Op dit 
tijdstip zit de gehele energie als lading op de schakel- en buiscapaciteit Cs. Het 
verloop van de spanning over $51 gedurende de tijd 10 tot 7; is een halve sinustril- 
ling. Zonder buis B17 zou de lijnuitgangskring nu aperiodisch met zijn eigenfre- 
quentie uitslingeren (dikke stippellijnen in fig. 9-77b en 9-77c). 

Bij het passeren van het tijdstip #, wil, tengevolge van het uitslingeren, de nega- 
tieve wisselspanning over SS1 groter worden dan de gelijkspanning over C130. 
Dit heeft direct het geleidend worden van de diode B17 tot gevolg. Via de zeer lage 
inwendige weerstand van B17 wordt condensator C130 parallel geschakeld aan $51, 
waardoor de spanning, wanneer C130 groot genoeg is, praktisch constant wordt 
gehouden. C130 werkt dus als een spanningsbron, die de amplitude van de span- 
ning over $51 bepaalt en deze, gedurende het geleidend zijn van de diode B17, con- 
stant houdt. Een constante spanning over SSI veroorzaakt dan automatisch een 
lineaire zaagtandvormige stroom (fig. 9-77b). Is dus van #} tot #3 de diode B17 
geleidend, dan bepaalt C130 de constante spanning over S51 en daardoor een 
lineaire zaagtandstroom in $51. Deze zaagtandstroom door SSI ligt symmetrisch 
t.o.v. de nullijn en is samengesteld uit de stroom door de lijneindbuis 816 (fig.9-77a) 
en de stroom door de boosterdiode B17 (fig. 9-77d). Uit fig. 9-77d blijkt, dat de 
stroom door de boosterdiode B17 van het negatieve maximum (71) lineair afneemt 
tot nul (r3) terwijl de anodestroom van B16 (fig. 9-77a) lineair van nul (7) toe- 
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neemt tot het positieve maximum (73). Gedurende de eerste helft van de lijn-heen- 
slag van #} tot 12 wordt, via de geleidende diode B17, de condensator C130 opge- 
laden uit de energie van het magnetische veld van de lijntransformator. De energie 
uit het magnetische veld wordt dus geaccumuleerd in condensator C130. (De stroom 
door diode B17 is groter dan de anodestroom van B16 

Na de nuldoorgang van de stroom Zss; op het tijdstip 12 (fig. 9-77b) wordt de 
richting van de stroom omgepoold en condensator C130 wordt ontladen, d.w.z. hij 
draagt bij aan de stroomverzorging van de lijneindbuis B16. (De stroom door de 
boosterdiode B17 is kleiner dan de anodestroom door 816). Dit verschijnsel van 
het accumuleren van de lading in C130, gedurende de eerste helft van de lijn-heen- 
slag, wordt energieterugwinning genoemd. De stroomverzorging uit het voedings- 
apparaat behoeft daardoor slechts de in de lijneindtrap optredende ohmse ver- 
liezen te dekken. 

De lijnuitgangstransformator is uitgevoerd als spaartransformator. De af- 
buigspoelen worden via $59 en S60 aangesloten op $54-S58. Laten we S59 en S60 
buiten beschouwing, dan ontstaat het vervangingsschema fig. 9-78. De conden- 
sator C20 vormt voor de lijnfrequentie een kortsluiting. Daar het aantal windingen 
van §54 en §55-558 gelijk is, bestaat er een symmetrische koppeling met de af- 
buigspoelen, zodat de uitstraling van de lijnfrequentie en de harmonischen daarvan 
sterk worden verminderd. S60 dient voor het regelbaar instellen van de lijnlineari- 
teit. Het is een zelfinductie met voormagnetisatie, die de afwijking van de lineari- 
teit gedurende de eerste helft van de lijn, die wordt veroorzaakt door de ohmse 
weerstand van de afbuigspoelen, compenseert. Daarenboven wordt hierdoor ver- 
zekerd, dat de afbuigstroom een S-vormig karakter krijgt, wat voor een lineaire af- 
beelding op het beeldscherm noodzakelijk is, aangezien tengevolge van de groot- 
hoek-af buigtechniek de af buigsnelheid aan de zijden van het beeld kleiner moet 
zijn dan in het midden van het beeld. 


54, 
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$55-58 c20 d 


Fig. 9-78 Fig. 9-79 


R106 


De gedurende de terugslagperiode optredende spanningstoppen worden in de 
wikkeling $52 tot 17 kV omhooggetransformeerd en door de hoogspanningsdiode 
B18 gelijkgericht. Als zeefkring voor de hoogspanning en daardoor tevens ter 
vermindering van de storende uitstraling door de lijnfrequentie en de harmonischen 
daarvan, doen dienst de weerstand R106 en de door de beeldbuis gevormde capa- 


116 BESCHRIJVING VAN HET PRINCIPESCHEMA [9 


citeit tussen de buitenste grafietlaag en de inwendige ballonverspiegeling (fig. 9-79). 
De gloeidraadvoeding van de hoogspanningsdiode B18 wordt geleverd door wikke- 
ling S53 van de lijntransformator. De voedingsspanning +2, afkomstig uit het 
voedingsapparaat, wordt door de lijntransformatorwikkelingen $55-S58 geleid, 
teneinde op deze wijze een vermindering van de voormagnetisatie van de lijntrans- 
formator te verkrijgen. 


De rasteroscillator 

Inleiding 

Voor de rasteroscillator geldt dezelfde principiële schakeling als voor de lijnoscil- 
lator, d.w.z. er is een tijdbasisschakeling nodig, die gesperd is gedurende een langere 
tijd en gedurende korte tijd zo’n lage weerstand heeft, dat de reservoircondensator 
voldoende kan worden ontladen. De tijdbasisschakeling zelf is, met het oog op de 
andere wijze van synchronisatie en de af buigfrequentie van 50 Hz, als blokkeer- 
oscillator uitgevoerd. 


ing van het schema 

De rasteroscillator, die als een blokkeeroscillator is geschakeld, zorgt voor het op- 
wekken van de af buigfrequentie van 50 Hz. Hij bestaat uit een triode B20' en een 
blokkeeroscillatortransformator S61/S62. Het volledige schema is in fig. 9-80 


Fig. 9-80 


getekend. De anode wordt gevoed door de boosterspanning en wel over R101, 
R99, R137, R177, R178, S63, R173, R180, R172 en wikkeling S61 van de blokkeer- 
oscillatortransformator. De polariteit van de transformator S61/S62 is zodanig, dat 
er een terugkoppelschakeling ontstaat, d.w.z. een positieve spanningsverandering 
in wikkeling S61 uit zich als een negatieve spanningsverandering in $62. De trans- 
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formatieverhouding is ongeveer 2 : 1 (S61 : $62) zodat er een zeer grote en vaste 
terugkoppeling bestaat. 

In de figuren 9-81 en 9-82 is het spanningsverloop in de roosterkring van de 
oscillatorbuis aangegeven voor de gesynchroniseerde en de ongesynchroniseerde 
toestand. 


Fig. 9-81 Fig. 9-82 


De rooster-tijdconstante, die wordt gevormd door C152 en R170- R171, bepaalt 
het begin van de anodestroom van de triode en daarmee de eigenfrequentie van de 
blokkeeroscillator. Uit fig. 9-81 blijkt, dat op het tijdstip 72 een grote negatieve 
lading op de condensator C152 aanwezig is. Daardoor krijgt de triode een zo grote 
negatieve roostervoorspanning, dat hij is afgeknepen en er dus geen anodestroom 
kan vloeien. Overeenkomstig de tijdconstante in de roosterkring zal zich C152 
volgens een e-functie tot bijna nul ontladen. De spanning over C152 verloopt van 
t2— ts dus volgens de in fig. 9-81 getekende kromme. Bij /s krijgt de spanning over 
C152 een amplitude, die overeenkomt met de afknijpspanning Vs» van de triode 
(fig. 9-82). Nu begint er een zwakke anodestroom in de triode te vloeien, waardoor 
over S61 een negatief spanningsverlies zal ontstaan. Tengevolge van de positieve 
terugkoppeling zal de spanning over $62 het stuurrooster van de triode positiever 
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maken en er treedt plotseling een sturing van de buis tot in het roosterstroomgebied 
op. Door de dan optredende roosterstroom /, wordt over C152 een grote negatieve 
spanning opgebouwd, wat weer voert tot het afknijpen van de triode. Aansluitend 
hierop zal C152 zich via R170-RI71 wederom ontladen tot het punt waarop de 
anodestroom begint te vloeien, wordt bereikt. Door verandering van de ontlaadtijd 
van C152 via R170- R171 kan de eigenfrequentie van de blokkeeroscillator worden 
veranderd. R171 is dus de regelaar voor de rastersynchronisatie, terwijl R170 als 
voorregelaar een verschuiving en het vastleggen van het juiste „vangbereik” moge- 
lijk maakt. Komt er, kort voor het bereiken van het punt waarop de anodestroom 
begint, een positieve rastersynchronisatie-impuls (S) op het rooster, dan bepaalt 
deze het beginpunt van de anodestroom en daarmee de vertikale af buigfrequentie. 

In fig. 9-81 en 9-82 is deze synchronisatie-impuls aangegeven met „S” en ook 
blijkt er uit, dat reeds, door de synchronisatie-impuls beïnvloed, op het tijdstip £3 
de terugkoppeling begint. De voor de synchronisatie nodige impuls wordt uit de 
synchronisatiescheidingstrap via C151 met een negatieve polariteit toegevoerd aan 
de anode van de triode. Via de blokkeeroscillatortransformator verschijnt hij met 
positieve polariteit aan het stuurrooster en bepaalt hier het punt, waarop de anode- 
stroom begint, en daarmee de rasterfrequentie. 

In de anodekring van de triode ligt de reservoircondensator $154, waaraan, door 
de schakelaarwerking van de buis, een zaagtandspanning wordt opgebouwd. 
Gedurende de tijd 12-15 is de triode geblokkeerd en vormt een zeer hoge weerstand, 
zodat C154 door de voedingsspanning zaagtandvormig kan worden opgeladen. 
Van t3- t4 trekt de buis roosterstroom en heeft daardoor een zeer lage inwendinge 
weerstand, zodat C154 via de triode snel wordt ontladen (fig. 9-81). Met potentio- 
meter R137 kan de amplitude van de zaagtandspanning over C154 worden veran- 
derd. Aangezien deze zaagtandspanning de stuurspanning van de rastereindbuis 
bepaalt, kan men met R137 de beeldhoogte regelen. 


De rastereindtrap 


Inleiding 

De vertikale afbuigspoelen vormen — in tegenstelling tot de horizontale af- 
buigspoelen — praktisch een ohmse weerstand voor de rasterfrequentie van 50 Hz, 
d.w.z. we kunnen in dit geval de inductieve component verwaarlozen t.o.v. de 
ohmse weerstand. De waarde van de ohmse weerstand is in de orde van 5 ohm, 
zodat dezelfde aanpassingssituatie optreedt als bij een luidspreker en een eind- 
buis. De 5 ohm van de af buigspoelen moet dus met behulp van een aanpassings- 
transformator worden aangepast op de uitwendige weerstand van ca. 5 kQ van 
de rastereindbuis. Daarvoor is een aanpassingstransformator met een transforma- 
tieverhouding van ca. 1 : 30 nodig. Moet hierbij een vervormingsvrije overdracht en 
aanpassing plaats hebben, dan moet de uitgangstransformator een grote zelfinductie 
hebben. Om de aanpassing met een kleinere transformator te kunnen verkrijgen, 
staat men een zekere vervorming van de 50 Hz zaagtandstroom toe en maakt de 
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stuurspanning voor de eindbuis zodanig, dat de daaropvolgende vervorming 
wordt gecompenseerd. De vervorming bestaat bij een te kleine uitgangstransforma- 
tor uit het optreden van een extra paraboolvormige stroomcomponent, die door de 
zelfinductie van de uitgangstransformator vloeit. Deze vervorming kan volkomen 
worden gecompenseerd als de stuurspanning van de eindbuis een paraboolvormige 
spanningscomponent bevat. Behalve het grote voordeel van een in verhouding 
kleine uitgangstransformator, heeft het sturen van de rastereindbuis met een 
paraboolvormige component, die gesuperponeerd is op de zaagtandspanning, nog 
een tweede belangrijk voordeel. De gemiddelde anodestroom en daarmee ook de 
anodedissipatie zijn kleiner dan bij lineaire zaagtandvormige uitsturing. Zelfs in 
het geval, dat men een ideale uitgangstransformator gebruikt (oneindig grote induc- 
tieve weerstand), is het rendement van de energie gunstiger bij een paraboolvormige 
sturing. 

In de hieronder volgende schemabeschrijving zullen we dus, behalve de aanpas- 
sing van de af buigspoelen aan de eindbuis ook het opwekken van de parabool- 
vormige spanningscomponent bespreken. 


Beschrijving van het schema 


De in fig. 9-83 getekende rastereindtrap bevat de rastereindbuis B20 en de raster- 

uitgangstransformator 63-866. Op condensator C155 staat een zaagtandspanning 

met de rasterfrequentie van 50 Hz, die wordt opgewekt door de blokkeeroscillator. 

Door het netwerk in de roosterkring van de eindbuis wordt, tezamen met de tegen- 

koppelspanning van wikkeling S63, een paraboolvormige vervorming van de roos- 

terspanning veroorzaakt. Tegelijkertijd draagt de tegenkoppelingswikkeling bij 
ciez 
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tot de stabilisatie van de totale eindtrap. Het aantal van de paraboolvormige stuur- 
spanning kan men met R174 veranderen, zodat daardoor een raster-lineariteits- 
regeling wordt verkregen. Daarenboven kan men met de vast ingestelde regelaar 
R178 het beeld aan de bovenzijde corrigeren. De vertikale af buigspoelen S44/S45 
worden aangesloten op de secundaire wikkeling S66 van de uitgangstransformator, 
terwijl wikkeling S63 de spanning voor de tegenkoppeling levert en van $65 de 
negatieve terugslagimpulsen voor de extra terugslagonderdrukking worden betrok- 
ken. In de fig. 9-84 en 9-85 is de elektrische aanpassing van de af buigspoelen aan 
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Fig. 9-84 Fig. 9-85 

de rastereindbuis vereenvoudigd voorgesteld. Voor de af buigfrequentie van 50 Hz 
hebben de af buigspoelen een overwegend ohms karakter. De af buigspoelen zijn 
daarom in fig. 9-84 voorgesteld door de weerstand R, die getransformeerd als een 
weerstand R’ parallel aan de primaire wikkeling $64 verschijnt (fig. 9-85). 

De eindbuis moet een anodestroom leveren, die is samengesteld uit de stroom 
door de weerstand R’ en de stroom door de zelfinductie van de wikkeling S64 van 
de uitgangstransformator. Voor een lineaire afbuiging is het noodzakelijk, dat 
door de ohmse weerstand van de af buigspoelen een zaagtandvormige stroom vloeit. 
In fig. 9-86 is deze stroom met Iæ aangegeven. Door het ohmse karakter van de 
afbuigspoelen heeft dan ook de spanning over 
de af buigspoelen (R') een zaagtandvorm, die 
daardoor ook aan wikkeling $64 van de uit- 
gangstransformator ligt. Een zaagtandspan- 
ning over een zelfinductie echter heeft een 
parabolische vorm tengevolge (/s in fig. 9-86). 


Door het optellen van de beide stromen /z4 


Is HSE en 1skrijgt mende vereiste vorm van de anode- 
| 1 Li stroom van de eindbuis. Aan het rooster van 
Š LALA de eindbuis moet dan ook een stuurspanning 
| Ñ \ worden gelegd, die de vorm heeft van de 

UR GE LS |o  anodestroom in fig. 9-86. . 
In fig. 9-87 is vereenvoudigd aangege- 
Fig. 9-86 ven hoe de noodzakelijke paraboolvormige 
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roosterstuurspanning voor de eindbuis door de RC-combinaties wordt gemaakt 
van de, van de blokkeeroscillator afkomstige, stuurspanning en de tegenkoppel- 
spanning. De door de blokkeeroscillator opgewekte zaagtandspanning staat op 
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Fig. 9-87 


C155. De spanning V, over deze condensator kunnen we als generator voor de 
stuurspanning beschouwen. Door de tegenkoppelingswikkeling S63 van de uit- 
gangstransformator wordt over C157 een spanning V2 opgebouwd, die in tegenfaze 
is met V‚. Deze spanning V2 kan voor de roosterkring eveneens als generator wor- 
den opgevat. In de roosterkring zal V; een stroom via C157-R175-R174 naar de 
massa veroorzaken. Deze stroom vloeit in de richting /. De door de spanning Va 
veroorzaakte stroom /z vloeit via C158-R174-R175 en heeft in R175 een richting, 
tegengesteld aan die van /,. Al naar de stand van de regelaar R172 zal de amplitude 
van de stroom 7; of van / groter zijn. Zowel de stroom /, als de stroom /2 bezitten, 
tengevolge van de serieschakeling van een condensator en een weerstand, parallel 
aan de zaagtandgeneratorspanning van dat ogenblik, een paraboolvormige stroom- 
component. De waarden van de RC-combinaties in de roosterkring zijn zodanig 
gekozen, dat met de potentiometer een regeling van het paraboolvormige aandeel 
in de stroom wordt verkregen zonder dat de totale amplitude van de stuurspanning 
verandert. 

Gedurende de terugslagperiode wordt C155 in korte tijd via de blokkeeroscillator 
ontladen. Daar de roostercombinatie zich overeenkomstig haar tijdconstante niet 
zo snel kan ontladen, staat op C157 gedurende korte tijd een negatieve topspanning 
t.o.v. de massa, die het rooster van de eindbuis blokkeert. De ontlaad-tijdconstante 
gedurende de terugslagperiode kan met R178 worden beïnvloed, zodat R178 kan 
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worden gebruikt voor extra lineariteitsregeling aan de bovenrand van het beeld. 
Parallel aan wikkeling S64 van de uitgangstransformator is een van de spanning 
afhankelijke weerstand RISI geplaatst, die de hoge positieve terugslag-impulsen 
begrenst, terwijl C163 over de secundaire wikkeling is aangebracht voor demping 
van de uitgangstransformator. 


Het voedingsapparaat 


Het in fig. 9-88 getekende voedingsapparaat kan worden aangesloten op een 220 V 
gelijk- of wisselstroomnet. De netspanning wordt toegevoerd via een dubbelpolige 
netschakelaar. Veiligheid Z1 (1.400 mA) beveiligt het gehele toestel. De twee 
parallel geschakelde gelijkrichtbuizen B21 en B22 (UY22) zijn via de beveiligings- 
weerstanden R8 en R9 op de netspanning aangesloten. Condensator C166 voor- 
komt het optreden van modulatiebrom door de gelijkrichtbuizen bij het ontvangen 
van sterke zenders. De gelijkspanning wordt van de katoden van de buizen B21 en 
B22 toegevoerd aan de reservoircondensator C18. Na afvlakking door de afvlak- 
filters R10/C19 en RI1/C24 worden de voedingsspanningen +3 en +4 toegevoerd 
aan de buizen B6, B7 en B5 van de geluidseindtrap. 


En EE s 


De van S1/C20 afgenomen gelijkspanning wordt via het afvlakfilter S3/C23 
en de daarmee in serie geschakelde veiligheid Z3 (200 mA) geleid en wordt als 
voedingsspanning +2 gebruikt voor het grootste gedeelte van de televisie-ontvan- 
gertrappen. Deze gelijkspanningstak wordt ook door de wikkeling $55-S58 van de 
lijntransformator gevoerd om daardoor de voormagnetisatie van de lijntransfor- 
mator te verminderen. Voedingsspanní +1 wordt afgenomen van het afvlak- 
filter S2/C21/22 en doet dienst voor de lijn- en rastereindtrappen. Ter beveiliging 
van de beide voedingsspanningstakken +1 en +2 is achter Sl de veiligheid Z2 
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(400 mA) opgenomen. De verschillende capaciteiten van de meervoudige conden- 
satoren zijn zodanig over de schakeling verdeeld, dat de toelaatbare werktempsra- 
tuur van de condensatoren door de respectievelijke wisselstroombelastingen niet 
wordt overschreden. Dz netspanning wordt van Z1 toegevoerd aan de als gelijk/ 
wisselstroomketen geschakelde gloeistroomkringen. Achter de voorschakelweer- 
stand R4 is de 100 mA gloeistroomkring voor de twee netspanningsgelij 
buizen en buis B23 (UCC 85) aangesloten. De NTC weerstand R3 beveiligt de 
300 mA gloeistroomkring tegen overbelasting bij het inschakelen. Om een weder- 
zijdse HF-beïnvloeding van de buizen via de gloeistroomkring te voorkomen, zijn 
de daarvoor kritische gloeidraden voor de HF met massa verbonden. Spoel £67 
voorkomt in combinatie met C3 een storende uitstraling van de gloeistroomkring 
naar de netaansluiting, Met het oog op bromcompensatie wordt van de gloeidraad 
van de PL 36 een 50 Hz deelspanning toegevoerd aan de fazevergelijkingssynchro- 
nisatie. 


De synchronisatie - scheidingstrap in een coïncidentieschakeling 
Inleiding 


Achter in het boek vindt U het volledige schema van de in dit hoofdstuk beschre- 
ven televisie-ontvanger (fig. 8-2). 

Van een ander type televisie-ontvangers, waarvan de meeste trappen in principe 
overeenkomen met de hierboven staande schemabeschrijving zullen wij alleen de 
synchronisatie-scheidingstrap beschouwen, daar deze enigzins afwijkt 

Het is een synchronisatiescheidingstrap, die behalve voor het scheiden van de 
synchronisatie-impulsen van de beeldinhoud, tegelijkertijd in een gewijzigde coïn- 
cidentieschakeling zorgt voor het opwekken van de regelgelijkspanning voor de 
nasturing van de reactantiebuis in de lijnoscillator. 


Beschrijving van het schema 
De synchronisatiescheidingstrap bevat een heptode B12, die in cen gewijzigde 
coïncidentieschakeling de regelspanning opwekt voor de reactantiebuis en de 
trioden B9’ en B12’, die als amplitudezeef voor de rastersynchronisatie-impulsen 
dienst doen. Tevens wordt de laatste raster-MF-buis B8 in zijn eigenschap van 
„Noise inverter”, dat wil zeggen voor het opwekken van storingsonderdrukkings- 
impulsen, betrokken in de synchronisatiescheidingstrap (fig. 9-89). 

_In de heptode B12 worden de synchronisatie-impulsen gescheiden van het volle- 
e beeldsignaal. Tot dat doel wordt het videosignaal van de anode van de video- 
dbuis B9 toegevoerd aan het eerste rooster van buis B12. Buis B12 heeft een in 
verhouding lage anode- en schermroosterspanning, waardoor de ruimte klein 
wordt gehouden. Het videosignaal op het eerste rooster veroorzaakt gedurende de 
positieve synchronisatie-impulsen een roosterstroom, die over de roosterlekweer- 
stand R90 een negatieve gelijkgerichte spanning opbouwt. Deze negatieve gelijk- 
spanning is zo groot, dat slechts de positieve synchronisatie-impulsen in de rooster- 
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ruimte doordringen en de anodestroom van 812 kunnen beïnvloeden. Door de 
roosterstroom in B12 worden de positieve toppen van de synchronisatie-impulsen 
vastgehouden op de roosterspanningsnullijn, terwijl tengevolge van de onderste 
bocht in de karakteristiek het beeldsignaal geen sturende invloed op de anode- 
stroom kan uitoefenen. Voor de negatieve gelijkgerichte spanning in de rooster- 
kring van B12 vormt C90-R90 het betreffende RC-filter, terwijl R74 een capaci- 
tieve belasting voorkomt van de anodekring van de video-eindbuis door de rooster- 
kring van 812. 


Fig. 9-89 


Het RC-filter RO1/C9 vermindert na sterke storingen in het beeldsignaal het 
afknijpen van B12, doordat C91-C90 door grote storingsspanningstoppen een 
spanningsdeier vormen, waarbij over C91 een aanmerkelijk hogere spanning ont- 
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staat dan aan C90. Door de keuze van een kleinere tijdconstante van R91/C91 
dan van R90/C9 wordt een snellere ontlading verkregen van de negatieve gelijk- 
spanning, die ontstaat in de roosterkring, waardoor het juiste werkpunt zich weer 
sneller instelt. 

De principiële werking van de lijnsynchronisatieschakeling is in fig. 9-90 in de 
vorm van een blokschema getekend. De van de zender komende lijnsynchronisatie- 


Fig. 9-90 


impulsen (frequentie fs) wekken, nadat ze van de beeldinhoud zijn gescheiden, in de 
coïncidentietrap in combinatie met een van de lijneindtrap teruggevoerde impuls 
(fo) een regelspanning op, die afhankelijk is van de fazeverhouding van beide fre- 
quenties. Deze regelspanning stuurt, na uitgezeefd te zijn door een RC-filter, de 
steilheid van een reactantiebuis, die als regelbare capaciteit parallel aan de lijnoscil- 
lator staat. De reactantiebuis oefent daardoor een frequentiebepalende invloed uit 
op de, in de ontvanger opgewekte, lijnfrequentie fg. Door deze schakeling is het 
mogelijk de, in de ontvanger opgewekte, lijnfrequentie fo faze-vast te koppelen 
met de lijnfrequentie fs van de zender. Door de bijregeling van de lijngenerator 
door een zuivere gelijkspanning is de invloed van de storingsimpulsen op de lijn- 
synchronisatie vrijwel geheel uitgeschakeld. 

Bij de beschouwing van de werking van de coïncidentieschakeling gaan we uit 
van wat vereenvoudigde en geïdealiseerde impulsvormen. 

De gelijkspanning voor de anode van B12 wordt via R94 en R95 afgetakt van 
het verbindingspunt R98-R97 en is tot op zekere hoogte afhankelijk van de instel- 
ling van de lijnsynchronisatieregelaar R104. Ook krijgt de anode nog een impuls- 
spanning uit de lijneindtrap, waarmee de anode is verbonden via C95 en C97. 
Zonder deze impuls zou in de buis anodestroom vloeien, die evenals in een normale 
amplitudezeef slechts afhankelijk zou zijn van de synchronisatie-impulsen op het 
eerste rooster. Om de schakeling te stabiliseren en eventuele storingsimpulsen van 
het beeldsignaal te onderdrukken, wordt aan het derde rooster van B12 via C93 
een sinustrilling toegevoerd afkomstig van de lijnoscillator. Daardoor is slechts 
gedurende de toppen van de positieve halve golven het derde rooster open, zodat 
men deze impuls ook „sleutelimpuls” zou kunnen noemen. Hij maakt de buis 
geleidend gedurende de in fig, 9-91 getekende tijd „r”. Alle storingsimpulsen die 
buiten deze tijdruimte ‚” in het beeldsignaal kunnen voorkomen, oefenen daar- 
door op het eerste rooster geen sturende invloed meer uit op de anodestroom. 

Door de negatieve lijnimpuls, waarvan de steil afvallende flank op hetzelfde 
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Fig. 9-91 Fig. 9-92 


tijdstip valt als de synchronisatie-impuls en die, evenals de gelijkspanning, wordt 
toegevoerd aan de anode, treedt een sturing van de anodestroom op, welke af- 
hankelijk is van de fazeverhouding van beide spanningen. In fig. 9-92 is voor drie 
verschillende gevallen het samenspel van de wisselspanningen aan de anode, aan 
het derde rooster en aan het eerste rooster van B12 met de daarvan afhankelijke 
anodestroom schematisch voorgesteld. 

a) Komt de van de zender komende synchronisatiefrequentie fs zowel wat de faze 
als de frequentie betreft overeen met de in de ontvanger opgewekte lijnfrequentie 
fo, dan valt de steile achterflank van de anodewisselspanning op hetzelfde tijd- 
stip als het midden van de lijnsynchronisatie-impuls op het eerste rooster en de 
lijnsynchronisatie-impuls kan gedurende zijn halve tijdsduur de anodestroom 
sturen. Er vloeit daardoor een gemiddelde anodestroom, die overeenkomt met 
het vaste werkpunt op het midden van de regelkarakteristiek van fig. 9-93. 
Verandert de, in de ontvanger opgewekte, lijnfrequentie fo in die zin, dat de 
frequentie lager wordt dan de zenderfrequentie fs, dan wordt de sturende in- 
vloed van de lijnsynchronisatie-impulsen op het eerste rooster tijdelijk groter. 


b) 
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De gemiddelde anodestroom zal groter worden, de nastuurspanning van de 
reactantiebuis B13 zal lager worden en via de kleiner wordende steilheid zal de 
door de reactantiebuis voorgestelde capaciteit verminderen. Dat heeft tenge- 
volge, dat de opgewekte lijnfrequentie groter wordt. De frequentieverandering 
is zodanig, dat weer fo — fs wordt. 

©) Treedt het tegengestelde geval op, dat de lijnfrequentie fy hoger wordt dan de 
zenderfrequentie fs, dan wordt de tijdelijke, sturende invloed van de synchro- 
nisatie-impuls op het rooster verminderd. De gemiddelde anodestroom wordt 
kleiner en via de reactantiebuis wordt een verkleining van de lijnfrequentie fo 
veroorzaakt, die weer zodanig is dat fo — fs wordt. 

De werking van de nasturing is logisch wanneer men de lijnfrequentie fọ van de 

ontvanger als vergelijkingsfrequentie beschouwt en de synchronisatiefrequentie fs 

van de zender laat schommelen. 

Om in niet-gesynchroniseerde toestand de gemiddelde anodestroom van B12 en 
daarmee de lijnfrequentie fy te laten overeenkomen met het vaste werkpunt van de 
regelingsschakeling, wordt de roosterlekweerstand R93 van het derde rooster aan 
een kleine positieve spanning gelegd. Zonder deze maatregel zou, wanneer niet 
gesynchroniseerd wordt, d.w.z. als de zenderfrequentie de lijnfrequentie passeert, 
de gemiddelde anodestroom lager zijn dan in gesynchroniseerde toestand en het 
vangbereik van de schakeling zou kleiner zijn. 

In fig. 9-93 is een schematische voor- 
stelling getekend van de anodestroom gi? 
voor de verschillende werkpunten. Men 
ziet hier het zaagtandvormige verloop 
van de anodestroom voor de nasturing T 
van de reactantiebuis, hetzelfde verloop H 
als bij symmetrische fazevergelijking het 
geval is en men noemt daarom deze scha- E 
keling dan ook „semi-symmetrisch””, Dui- Fig 993 
delijk blijkt, dat de anodestroom bij fo = 
fs insterkte overeenkomt met de gemiddelde anodestroom in niet gesynchroni- 
seerde toestand, zodat de lijnoscillator ook in niet gesynchroniseerde toestand 
ongeveer met zijn nominale frequentie verder oscilleert. 

Fig. 9-94 laat zien, dat de reactantiebuis B13’ een katodespanning heeft, die 
voornamelijk wordt bepaald door de katodestroom van de sinusgenerator B13 
en die over R102 ontstaat. Van de katode van 813’ loopt een spanningsdeler R101, 
R99 en R104 naar de negatieve gelijkgerichte spanning op het stuurrooster van de 
lijneindbuis B14. Met het sleepcontact van R104 kan de resulterende roostervoor- 
spanning van de reactantiebuis worden veranderd, waardoor een regeling mogelijk 
is van de lijnfrequentie. Tegelijkertijd is in fig. 9-94 vereenvoudigd voorgesteld 
hoe door de automatische nasturing het werkpunt van B13’ wordt beïnvloed. De 
sturende invloed door de synchronisatie-impuls van de zender en door de lijnfre- 
quentie van de ontvanger op de anodestroom van 812 kan men ook zien als een 


fo<fs<to 
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verandering van de inwendige weerstand van B12. Dan ligt er nog extra van het 
sleepcontact van R104 een weerstand (R;) die het werkpunt van B 13’ bepaalt 
tegen massa, die afhankelijk is van de fazeverhouding van de zender- en de lijn- 
frequentie. 


hem 


-vg 810 


Fig. 9-94 


Het rooster van triode 812’ is via R135 verbonden met het eerste rooster van de 
heptode. Door de enigszins integrerende werking van het RC-filter R135/C112 
heeft reeds een zekere uitzeving plaats van de hoge frequenties en daarmee een 
scheiding van de rastersynchronisatie-impulsen uit het signaalmengsel. Door de 
galvanische verbinding van beide roosters doet de hoge negatieve voorspanning 
ook dienst voor de triode, zodat slechts de rastersynchronisatie-impulsen in de 
karakteristiek doordringen en een stroom door B12’ toelaten. De anodespannings- 
deler R115/R116 zorgt voor de gewenste lage anodespanning en vormt samen met 
C108 de eerste sectie van een tweetraps integratieketen, waarvan de tweede sectie 
R118/C111 aan de anode van triode B9' ligt. In B9 worden de geïntegreerde 
rastersynchronisatie-impulsen, die met een positieve polariteit verschijnen over 
R118 en via C114 voor synchronisatie worden toegevoerd aan het rooster van de 
blokkeeroscillator, versterkt. 


HOOFDSTUK 10 


MEETINSTRUMENTEN VOOR SERVICE DOELEINDEN 


In de vorige hoofdstukken werd de werking van de televisie-ontvanger theoretisch 
verklaard. 

De volgende hoofdstukken vormen een inleiding tot de praktijk van het repa- 
reren van TV-ontvangers. Wij hopen, dat de bespreking van de meetinstrumenten 
en de daaropvolgende raadgevingen over het systematisch opsporen van fouten de 
technicus in staat zullen stellen optredende fouten zo snel mogelijk op te heffen. 

Het systematisch opsporen van fouten in televisie-ontvangers vereist echter 
daarvoor geschikte meetinstrumenten, waarmee de werking van de verschillende 
trappen van het toestel kan worden gecontroleerd. Hierbij zijn het juiste gebruik 
en kennis van de speciale eigenschappen van de gebruikte meetinstrumenten een 
eerste vereiste voor succes. Hieronder wordt een aantal service meetinstrumenten 
besproken, die het mogelijk maken alle in de werkplaatspraktijk voorkomende 
gevallen met succes op te lossen. 


Het zijn: 
A) De regel-scheidingstransformator B 8.709.00 
B) Het universele meetinstrument P 817.00 
C) De „signal tracer” GM 7600 
D) De signaalgenerator GM 2893 
E) De TV signaalgenerator GM 2892 
F) De service buisvoltmeter GM 6000 
De hoogspanningsmeetkop GM 4579 B 
G) De service oscilloskoop GM 5600 
De spanningsdeler-meetkop GM 4600 
H) De service „wobbler” GM 2877 


1) De mengversterker GM 2876 
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A. De regel-scheidingstransformator 

B 8.709.00 (fig. 10— 1) 
Televisie-ontvangers zijn meestal uit- 
gevoerd als universele toestellen. Om 
veilig aan het uit de kast verwijderde 
chassis te kunnen werken, is het doel- 
matig een scheidingstransformator tus- 


sen chassis en het lichtnet op te nemen. 

De _ regel-scheidingstransformator 
B 8.709,00, die een ringkernwikkeling 
bevat met weinig spreiding, is spzciaal 
ontwikkeld voor de TV-service. De 
spreidings-arme constructie van de 
transformator voorkomt vervorming 
van het beeld, tengevolge van het magne- 
tische lekveld en de regelmogelijkheid is 
een goed hulpmiddel om de werking 
van het te repareren toestel te onder- 
zoeken bij netspanningen, die van de 


nominale waarde afwijken. 


B. Het universele meetinstrument P 817.00 (fig. 10 


Fig. 10-2 
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Veel fouten in TV-ontvangers kunnen, wanneer men over voldoende ervaring 
beschikt, reeds direct bij de klant worden opgeheven. 

De reparatie-technicus moet dan echter de beschikking hebben over een univer- 
seel instrument, waarmee spanningen, stromen en weerstanden kunnen worden 
gemeten en dat zonder netaansluiting werkt. De inwendige weerstand moet hoog 
„ zodat de gemeten waarden niet al te veel afwijken van die, welke in het schema 
zijn aangegeven en die meestal met een buisvoltmeter zijn gemeten. 

Het universele meetinstrument P. 817.00 voldoet in hoge mate aan de behoefte 
van de reparatie-technicus. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de ver- 
schillende meetbereiken. 


Spannings- en stroommetingen 


x Meetnauw- 
Meetgebied keurigheid 


0— 60 mV, 3 V, 12 V, 30 V, 


Gelijkspanning 120 V, 300 V, 1200 V. 


0— 3 V, 12 V, 30 V, 120 V, 


Wisselspanning Ee +39 
i 0— 30 pA, 120 uA, 600 nA, 6 
Gelijketrgom. 6 mA, 60 mA, 600 mA, 3 A. 3 
s, 0 600 uA, 6 mA, 60 mA, o; 
Wisselstroom Een 3% 
Weerstandsmeringen 
Meetgebied Waarde in het midden van de schaal 
0— 1 kohm 18 ohm 
0— 100 kohm 1,8 kohm 
0— 10 Mohm 180" kohm 


Nauwkeurigheid: — 5% in het midden van de schaal 


De inwendige weerstand bedraagt: 


voor de gelijkspanningsgebieden 40 kohm/V 
voor de wisselspanningsgebieden 1,666 kohm/V 
Toe te laten frequentiegebied 30 — 10 000 Hz 
in het 1200 V gebied 30 — 5000 Hz 
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gnal tracer” GM 7600 (fig. 10-3) 


Fig. 10-3 


Het blokschema fig. 10-4, waaruit het principe van de GM 7600 blijkt, geeft ons 
een duidelijk inzicht in de werking. 

Met de „signal tracer” kunnen zowel gelijk- als wisselspanningen worden aan- 
gegeven. Gelijkspanningen worden via de gelijkspanningsversterker aan de inge- 
bouwde draaispoelmeter toegevoerd. LF-wisselspanningen worden na te zijn ver- 
sterkt of aan de luidspreker of na gelijkrichting aan de meter toegevoerd. Gemodu- 
leerde HF-spanningen worden door de diode in de meetkop gedemoduleerd. De 
verkregen laagfrequentspanning wordt versterkt en kan dan met behulp van de 
meter worden gecontroleerd of met behulp van de luidspreker worden beluisterd. 

De GM 7600 is goed te gebruiken voor het controleren van het HF- en het MF- 
gedeelte van de televisie-ontvanger omdat hier wisselspanningsmetingen met cen 
buisvoltmeter of oscilloskoop bij de service niet mogelijk zijn. Ook voor het 


— meetkop H versterker ~f] 


/ 
© 


meter Fig. 10-4 
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videogedeelte is de „signal tracer” te gebruiken, wanneer men slechts wil weten 
of de trap goed functioneert. Een nauwkeurige controle is slechts mogelijk met 
behulp van een oscilloskoop. 

Voor het onderzoeken van het HF-, MF- en videogedeelte van een TV-ontvanger 
wordt de signaalgenerator GM 2892 aangesloten op de antenneklemmen. Het beste 
kan men de GM 2892 daarbij instellen op een patroon met horizontale balken. 
Uit de luidspreker hoort men dan knetteren, dat wordt veroorzaakt door de ras- 
tersynchronisatie-impulsen (50 Hz). Het balkenpatroon heeft, wanneer 5 witte en 
zwarte balken zijn ingesteld, een grondfrequentie van 250 Hz en uit de luidspreker 
is deze frequentie, waarop het impulsknetteren is gesuperponeerd, te horen. 

Worden nu, beginnend bij de ingang, de verschillende versterktrappen afgetast 
met de meetkop, dan moet bij een foutloze ontvanger het signaal na iedere trap 
steeds sterker worden. Het wegvallen of een aanmerkelijke verzwakking van de 
amplitude van het signaal na een versterktrap laat dan gemakkelijk de plaats, waar 
de fout zit, vaststellen. 

Belangrijk! Bij de overgang van het MF-gedeelte op de videoversterker moet er 
op worden gelet, dat de „signal tracer” wordt omgeschakeld van de stand HF op 
LF. Het MF-signaal aan de videogelijkrichter heeft een grote amplitude, de meet- 
kop pikt deze door capacitieve koppeling op en men krijgt soms toch een aan- 
wijzing, hoewel de videogelijkrichter defect is. 

Het toenemen van de amplitude van trap tot trap is niet regelmatig, aangezien 
bij de gebruikelijke MF-versterkers, met t.o.v. elkaar verstemde kringen, de dem- 
ping en de invloed van de verstemming door de meetkop verschillend zijn. Het is 
dan ook verstandig, bij wijze van proef, eens een foutloze ontvanger te controleren, 
teneinde een indruk te krijgen van de optredende amplitudetoenamen. 


D. De signaalgenerator GM 2893 


De GM 2893 is een HF-generator, met een groot frequentiebereik, in `t bijzonder 
geschikt voor het statisch afregelen van TV-ontvangers. De GM 2893 bevat een 
variabele HF-oscillator, een LF-oscillator en een modulatietrap. 

De LF-oscillator levert twee vaste frequenties van 400 en 2500 Hz. De modulatie- 
trap moduleert het HF-signaal tot een modulatiediepte van 30%. Het gemoduleerde 
HF-signaal wordt via een geijkte continu-verzwakker naar de uitgang gevoerd. 
De ingebouwde meter kan gebruikt worden: 
a) voor `t instellen van de juiste HF-spanning aan de verzwakker. 
b) voor `t instellen van de juiste LF-spanning. 
c) als LF-output meter. 


E. De televisie-signaalgenerator GM 2892 (fig. 10— 5) 


Een volledige controle van een televisie-ontvanger is slechts mogelijk, wanneer 
aan de antenneklemmen cen HF-beproevingssignaal wordt toegevoerd. Aangezien 
de televisiezenders meestal niet de gehele dag uitzenden, is het wenselijk, dat de 


134 MEETINSTRUMENTEN VOOR SERVICE DOELEINDEN [o 


Fig. 10-5 


technicus de beschikking heeft over een generator, waarvan hetsuitgangssignaal 
in grote mate overeenkomt met het signaal, dat gedurende de uitzending van een 
testbzeld door de televisiezender wordt uitgestraald. Ook is het bij reparatie doel- 
matig aan de TV-ontvanger een kunstsignaal toe te voeren om eventuele fouten in 
de antenne-installatie te constateren. De televisie signaalgenerator GM 2892 is een 
beeldpatroongenerator, die aan de gestelde eisen kan voldoen. 

Om een overzicht te geven van de eigenschappen van de GM 2892zijn de gegevens 

van deze signaalgenerator in nevenstaande tabel opgenomen naast die van een 
TV-zender, die aan de normen voldoet. 
Een belangrijke eigenschap (zie regel „opbouw van het beeld”) van de service signaal- 
generator GM 2892 moet nog nader worden toegelicht. Zoals in het theoretische 
gedeelte reeds werd behandeld, dient het uitgezonden signaal van een televi 
zender voor de opbouw van een geïnterlinieerd beeld. Dat wil zeggen het beeld- 
signaal van de zender bestaat uit 25 beelden per seconde met 625 lijnen per beeld. 
Bij het geïnterlinieerde systeem komt dat overeen met 50 rasters per seconde, tel- 
kens met 312,5 lijnen per raster. Deze beeldopbouw veronderstelt een fazevaste 
koppeling tussen de frequenties van de lijn- en de rasterimpulsen. Bij de draagbare 
signaalgenerator kan aan deze eis niet worden voldaan, omdat daardoor het in- 
strument te ingewikkeld zou worden. 
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TV-zender signaalgenerator 
antenne met een im- HF-uitgang met een im- 
antenne-impedantie pendantie van pedantie van ca. 
ca. 300 Q 75 QD — 300 0 
e P negatief, 
beeldmodutatie negatief, restzijband dnibt ubada sytost 
Band I : 40— 90 MHz 


frequentiebereik 


beelddraaggolf Band III : 130—230 MHz 


Band IV/V: 470-780 MHz 


5,5 MHz 5,5 MHz + 0,5% 


afstand tussen beeld en _ 
geluidsdraaggolf 


idsmodulatie FM 50 kHz FM > 20 kHz 


geli 


geïnterlinieerd 312,5 


opbouw van het beeld linen wenste || 


ca. 312 lijnen per beeld 


rasterfrequentie rasterfrequentie 50 Hz beeldfrequentie 50 Hz 


lijnfrequentie 15625 Hz 15625 Hz + 0,5% 


breedte van de lijn- 


en En. a, 9% van de lijntijd 9% van de lijntijd 
breedte van de raster- r saii n 
synchronisatie-impulsen 2,5 x de lijntijd ca. 3 x de lijntijd 
rasteronderdrukking ca. 20 lijnen ca. 23 lijnen 


lijnonderdrukking ca. 18% van de lijntijd ca. 18% van de lijntijd 


Er zitten in de beeldpatroongenerator GM 2892 twee, niet gekoppelde, oscilla- 
toren, een voor de lijnfrequentie van 15625 Hz en een andere voor de rasterfre- 
quentie van 50 Hz, die ook vrij kan oscilleren of met de netfrequentie kan worden 
gesynchroniseerd. 

Het beeld van de signaalgenerator wordt dan opgebouwd uit 50 beelden per 
seconde met ca. 312 lijnen per beeld, dus zonder interliniëring. Daardoor zien wij 
het kunstbeeld grover dan het normale televisiebzeld. Aangezien het controleren 
van de interliniëring met de signaalgenerator niet mogelijk is, ontbreken ook de 
egalisatie-impulsen, die wel in het normale beeld voorkomen. 

Voor het controleren van alle andere functies van de televisie-ontvanger is echter 
het signaal van de GM 2892 even goed bruikbaar als het signaal van een televisie- 
zender. Bij het instellen van de oscillator van een ontvanger met behulp van de 
signaalgenerator, moet rekening worden gehouden met datgene, wat hierover wordt 


gezegd in het hoofdstuk „Opsporen van fouten met behulp van foto's”. 
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htija rastersynchronisatie von televisiezender 


hiaat door rasteronderdrukking — — 
223 lijnen 


signaal van de GM2892 
Fig. 10-6 


De verschillende kunstsignalen, die met behulp van de GM 2892 kunnen worden 
opgewekt, zijn naar keuze: 


& 7 Fig. 10-7 


1) Fig. 10-7: Blank raster 
Dit beeld wordt gebruikt voor het constateren van storingen, die als extra 
helderheidsmodulatie op het beeldscherm te zien zijn. Zo is b.v. netbrom gemak- 
kelijk vast te stellen als de rasterimpulsgenerator in de GM 2892 op vrij oscil- 
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leren wordt geschakeld. Door het frequentieverschil tussen het vrij oscillerende 


rastertijdbasisapparaat en de netbrom loopt de bromstreep over het beeld en is 
dan veel beter te herkennen dan wanneer zij stilstaat. 


Fig. 10-8 


I 


2) Fig. 10-8: Horizontale balken, waarvan het aantal kan worden ingesteld tussen 
5 en 9, Voor controle van de rasterlineariteit en het frequentieverloop bij lage 
frequenties. 


Fig. 10-9 


Mi 


Fig. 10-9 toont een patroon van horizontale balken, dat ontstaat bij een 
onvoldoende overbrenging van de lage frequenties. Het kan b.v. daardoor ont- 
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staan, dat een in de videoversterker 
aanwezige koppelcondensator, ten- 
gevolge van een fout, een te geringe 
capaciteit heeft. Aan de rand van 
de horizontale balken is, vooral bij 
het warm worden van het instru- 
ment of bij veranderlijke netfre- 
ne 4 quentie, een „verspringen” te zien 

f van de overgang van zwart op wit. 
(zie fig. 10-10) De overgang van 
zwart op wit beweegt langs de lijn 
heen en weer en springt voor een 
gedeelte een lijn hoger of lager. Dit 
effect wordt even eens veroorzaakt 
door het ontbreken van de koppeling 
tussen de lijn- en rasterfrequentie- 
oscillator. Dit verschijnsel heeft geen 
invloed op de werking van de ont- 
vanger. 


Fig. 10-10 


Fig. 10-11 


Fig. 10-11: 
Beeld op het scherm van een ontvanger met slechte vertikale lineariteit. 
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IN 


Fig. 10-12 


3) Fig. 10-12 
Vertikale balken, waarvan het aantal kan worden ingesteld tussen 5 en 9. 
Ter controle van de horizontale lineariteit. 


Hi 


Fig. 10-13 


Fig. 10-13 
Beeld op het scherm van een ontvanger met slechte horizontale lineariteit. 
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Fig. 10-14 


4) Fig. 10-14 
Een blokkenpatroon ontstaat door 2) en 3) te combineren. Het is een kunstsig- 
naal, dat meestal wordt gebruikt omdat zowel afwijkingen in [horizontale als 
in vertikale richting tegelijkertijd kunnen worden vastgesteld. 


Fig. 10-15 


Fig. 10-15 
Beeld van een blokkenpatroon bij slechte horizontale en vertikale lineariteit. 


In het voorgaande werden de verschillende beeldpatronen van de GM 2892 in het 
kort beschreven en enkele toepassingsmogelijkheden genoemd. Een uitvoerig 
overzicht van de gebruiksmogelijkheden van de signaalgenerator wordt gegeven in 
het hoofdstuk over „Het opsporen van fouten met behulp van foto’s”. 
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F. De service-buisvoltmeter GM 6000 (fig. 10-16) 


Fig. 10-16 


De moderne service-buisvoltmeter met zijn grote aantal meetmogelijkheden en 
zijn ongevoeligheid voor kort durende overbelastingen, is een van de meest ge- 
bruikte meetapparaten bij de reparatie van televisie-ontvangers. 

Een overzicht van de meetgebieden van de GM 6000 vindt U in onderstaande 
tabel. 


Spanningsmetingen 


Meetgebieden Nauwkeurigheid 
Gelijkspanning. Ingangs- 0— 1 VV, 10V, 30 V, pn 
weerstand ca. 10 MQ 100 V, 300 V, 1000 V. dl 
Met hoogspanningsmeet- 
kop GM 4579B ingangs- er 0 MLN, 20% 
weerstand ca. 900 MO z x es 5 

0— 1 V,3V, 10 V, 30 V, 39 


wisselspanning 100 V, '300'v 50 Hz — 5 MHz 
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Voor frequenties van 5 MHz — 100 MHz: correctiekromme 
ingangscapaciteit : 8 pF 
Ingangsimpedantie: 1,2 Mohm bij 1 MHz 

0,25 Mohm bij 10 MHz 

0,05 Mohm bij 40 MHz 


Weerstandsmeting 


In 4 meetgebieden: 10 ohm — 5 M ohm 
Waarden in het midden van de schaal: 200 ohm 
2000 ohm 

20 kohm 

200 kohm 


Nauwkeurigheid: + 5% in het gemiddelde bereik van de schaal. 


1.) Gelijkspanningsmeringen 


De belasting van het meetpunt met een ingangsweerstand van ca. 10 Mohm is in 
de meeste gevallen te verwaarlozen. Regel- en roostervoorspanningen kunnen dan 
ook zonder merkbare afwijkingen worden gemeten. 

Voor het afregelen van discriminatorschakelingen kan het wijzernulpunt worden 
ingesteld op het midden van de schaal. 

Bij een gelijkspanningsmeting aan „hete” punten, b.v. de anoden van MF-ver- 
sterkbuizen of in oscillatorschakelingen, werkt de ingangscapaciteit van de buis- 
voltmeter storend. 

Bij ezn oscillatorschakeling kan de verstemming zo groot zijn, dat de trillingen 
ophouden, waardoor ook de gemeten gelijkspanningswaarden onjuist worden. 

Deze moeilijkheden kan men vermijden door een weerstand van ca. 200 kohm 
in serie te schakelen met de meetpen. Demping en verstemming blijven dan gering 
en de meetfout die ontstaat kan in de praktijk dan meestal worden verwaarloosd 
(Bij een ingangsweerstand = 10 Mohm blijft de fout kleiner dan 2,5%). 

Tot de uitrusting van de GM 6009 behoort een meetpen met ingebouwde weer- 
stand. 

2.) Wisselspanningsmetingen 

De wisselspanning wordt in een contactgelijkrichterschakeling gemeten. De aan- 
wijzing komt dus overeen met de topwaarde van de positieve halve golf, waarbij 
de schaal van het instrument echter is geijkt in effectieve waarden. 

De ijking geldt dus slechts voor sinusvormige spanningen, want voor afwijkende 
spanningsvormen is de verhouding tussen maximum en effectieve waarde anders. 

De, in televisie-ontvangers op verschillende plaatsen voorkomende. spannings- 
impulsen kunnen dus met de buisvoltmeter niet foutloos worden gemeten, omdat 
in het algemeen hun topwaarde, zoals uit fig, 10-17 blijkt, zeer afwijkend is. 

De spanningsmeting van impulsen wordt uitgevoerd met een oscilloskoop, die 
het grote voordeel heeft, dat de te meten spanningsvorm wordt zichtbaar gemaakt. 
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1 = = 
M: N EEA A 
ť 
V 
a 235v 
1 Je: 19 


Vit van beide spanningen =28,2V 
% alleen voor sinussponningen geldt 


Vit VÈ2 Ver of Verte df VIa 
et ef 7z WZ eva 
Fig. 10-17 


3) Weerstandsmering 


Het meten van weerstanden tot $ Mohm geschiedt op de bekende wijze door het 
meten van de stroom, waarbij de benodigde spanning wordt betrokken van het 
voedingsapparaat van de buisvoltmeter. 


Hoogspanningsmeetkop GM 4579B (fig. 10— 18) 


De GM 4579 B bestaat uit een weerstand, die bestand is tegen hoogspanning en een 
daarvoor geschikte houder, die vóór de GM 6000 geschakeld, het mogelijk maakt 
spanningen tot 30 kV te meten. 

Fig. 10-19 toont het principe van de meting. Door de spanningsdeling over 
Ra en Rin bedraagt de spanning op de buisvoltmeter nog slechts 1/100 van de te 
meten spanning. Bij het inschakelen van het meetgebied tot 300 V op de GM 6000, 
met voorgeschakelde hoogspanningsmeetkop, slaat de meter bij 30 kV vol uit. 


144 MEETINSTRUMENTEN VOOR SERVICE DOELEINDEN uo 


Fig. 10-18 


In het meetgebied tot 1 volt bedraagt deze spanning 100 V, zodat op deze wijze ook 


lagere spanningen met de zeer hoge ingangsweerstand van rond 900 Mohm kunnen 
worden gemeten. 


G 7T] 


Rips MN 


Rizeesomn Fig. 10-19 


Ter beveiliging van degene die de meter gebruikt, heeft de meetkop nog een 
extra aardleiding, die bij hoogspanningsmetingen afzonderlijk moet worden geaard. 


De oscilloskoop 


Bij het bespreken van de theoretische grondslagen hebben we gezien, dat in een 
televisie-ontvanger de meest uiteenlopende impulsvormen voorkomen. Het is 
duidelijk, dat de reparatie aanmerkelijk wordt vereenvoudigd, wanneer het ons 
mogelijk is deze impulsen zichtbaar te maken, teneinde ze op juiste vorm en ampli- 
tude te kunnen onderzoeken. 

Het aangewezen meetinstrument voor dergelijke onderzoekingen is de oscillos- 
koop. Het iseen van de belangrijkste meetinstrumenten bij het repareren van 
televisie-ontvangers. 

Om de toepassing beter te kunnen begrijpen, zal ter inleiding eerst een kort over- 
zicht van de werking van de elektronenstraaloscilloskoop worden gegeven. 
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Wie zich interesseert voor de vele toepassingsmogelijkheden en meer wil weten 
over de constructie van een oscilloskoop kan een en ander vinden in: „The cathode 
ray oscilloscope” door J. Czech en in populaire vorm in „Inleiding tot de katode- 
straaloscilloskoop” door H. Carter. Beide boeken verschenen bij de uitgever van 
het voor u liggende boek. 


Werking 


Wanneer een elektronenstraal tussen twee, samen een condensator vormende, 
platen door gaat, dan wordt hij uit zijn baan gebogen. De afbuiging is evenredig 
met de tussen de beide platen aangelegde spanning. In het getekende voorbeeld 


| f 
| 


- Ed 
w i Fig. 10-20 


(fig. 10-20) wordt de straal naar boven afgebogen wanneer plaat D; positief is en 
naar beneden als D; negatief is. Ligt er geen spanning tussen de platen, dan gaat de 
straal recht door. 

In de normale elektronenstraalbuis zijn twee platenparen ondergebracht, waar- 
van de assen loodrecht op elkaar staan. 

Wordt nu aan de X-platen (fig. 10-21) de in fig. 10-22 getekende zaagtandspan- 
ning Vx gelegd, dan wordt de straal van links naar recht over het scherm bewogen. 
Ligt tegelijkertijd aan de Y-platen de sinusspanning Vy, dan wordt de straal ook 
in vertikale richting afgebogen. Er ontstaat dan op het scherm onder invloed van 
beide af buigspanningen een afbeelding van de sinusvormige trilling. Aan de cijfers 
bij de krommen kan men zien welke gedeelten van de krommen op bepaalde tijd- 
stippen samenvallen., 


Uin B onderdrukt) Fig. 10-21 
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Fig. 10-22 
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G. De service oscilloskoop GM 5600 (fig. 10—23) 


Fig. 10-23 
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Fig. 10-24 


Fig. 10-24 toont de principiële werking van de service oscilloskoop. 

1.) Het aanwijsgedeelte bevat een elektronenstraalbuis DG 7/78 met de bijbe- 
horende regelingen voor de helderheid, de scherpte (focus) en de plaats van het 
beeld. 

2.) De Y- of meetversterker versterkt de lage ingangsspanningen tot de voor vol- 
doend grote afbuiging noodzakelijke grootte. De GM 5600 bevat cen gelijkspan- 
ningsversterker, die om de televisie-impulsen zuiver te kunnen af beelden ezn hoogste 
frequentiegrens heeft van $ MHz. De gevoeligheid en daarmee de amplitude op het 
scherm wordt gewijzigd met een van de frequentie afhankelijke, spanningsdeler. 
3.) Het tijdbasisapparaat bevat een schakeling voor het opwekken van zaagtand- 
spanningen van veranderbare frequentie. De zaagtandspanning kan met het signaal 
van de Y-versterker, respectievelijk van buiten, worden „getriggerd”.* 

De voornaamste gegevens van de GM 5600 zijn in onderstaande tabel vermeld. 


Vertikale Versterker 

Frequentie karakteristiek 0— 5 MHz (afname 30%, of 3 dB) 

Gevoeligheid 50 mVoptop/em 

Ingangsverzwakker 9 geijkte standen (nauwkeurigheid 4%) tussen 50 mV Jem 
en 20 Vjem 
continue regeling tussen de stappen en tot max 
50 V/cm 

Ingangsimpedantie 1 MO//4S pF 


*) „triggeren” — starten van de tijdbasis door de meetspanning (zie gebruik). 
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Horizontale ingang 


Frequentie karakteristiek 5 Hz— 2 MHz (bij max. gevoeligheid) 

Gevoeligheid 3 Viop-top/em 

Verzwakker continu regelbaar tot cen gevoeligheid van 50 V/cm 

Tijdbasis 

Looptijden regelbaar tussen 0,5 usec/em en 180 msec/cm in 7 stap- 
pen + continu 

Triggering intern met een signaal van de vertikale versterker 

Triggerniveau instelling of extern, op positief of negatief gaande spannings- 


variatie automatisch of met handbediening 


De spanningsdeler meetkop GM 4600A/10 (fig. 10— 25) 


sam 
Fig. 10-25 


Bij veel metingen aan een televisie-ontvanger is een kleine ingangscapaciteit bij 
een grote ingangsweerstand gewenst. In dat geval kan de meetkop GM 4600 A/10 
in serie met de ingang van de GM 5600 worden geschakeld. Zoals uit het principe- 
schema blijkt, gaat het om een capacitief gecorrigeerde spanningsdeler, die tezamen 
met de ingangsimpedantie van de GM 5600 een van de frequentie afhankelijke 
spanningsdeler met een factor 10 vormt. De ingangsweerstand neemt dan toe tot 
10 Mohm bij een parallelcapaciteit van slechts 8 pF. 


sssssz 
iel Fig. 10-26 


Het verlagen van de ingangsgevoeligheid is voor televisie-ontvangers niet van 
werkelijk belang, aangezien de te meten spanningen over het algemeen groter zijn 
dan 2 Vu = 4 cm op het scherm (Vu = spanning tussen de toppen van | periode). 
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Omdat normaal wisselspanningen worden gemeten, kan een scheidingsconden- 
sator aangebracht worden, die de gelijkstroomcomponent van het te meten signaal 
buiten de GM 5600 houdt. Wanneer men de gelijkspanningsversterker van de oscil- 
loskoop wil gebruiken, kan de scheidingscondensator worden weggenomen, 
waarbij natuurlijk de hoge ingangsimpedantie en de kleine ingangscapaciteit ook 
bij de gelijkspanningsmeting blijft behouden. 


Gebruik van de oscilloskoop 


Zoals is gebleken heeft de technicus evenveel moeite met het lezen van oscillo- 
grammen als met de verklaring van het beeld van een defecte televisie-ontvanger. 

Dit werk wordt door de service gegevens van de industrie aanmerkelijk makke- 
lijker gemaakt, omdat de oscillogrammen, zoals zij er uit moeten zien, zijn aange- 
geven bij de belangrijkste meetpunten in de schema's. Wordt de oscilloskoop dan 
op de juiste wijze gebruikt, dan behoeft men het gemeten oscillogram slechts te 
vergelijken met dat in het schema om eventuele afwijkingen te kunnen constateren 


De meting 


1.) De triggerstabiliteitknop zo instellen dat de tijdbasis verschijnt. Nu de tijd- 
basisfrequentie instellen, bij voorkeur zodanig, dat een of twee gehele perioden op 
de buis zichtbaar zijn. 

Bij metingen aan het rastertijdbasisapparaat of bij het weergeven van een gehele 
periode van het beeld van de video- of synchronisatie-impulssignalen, wordt het 
tijdbasisapparaat op ca. 20 msec/cm of 40 msec/cm (50 of 25 Hz) ingesteld. Bij het 
lijntijdbasisapparaat of het weergeven van verschijnselen met lijnperioden wordt 
het tijdbasisapparaat in overeenstemming daarmee ingesteld op ca. 70 of 140 
usec/cm (~ 15 kHz of ~ 7,5 kHz). 


2.) Met de verzwakker wordt de amplitude op het scherm zodanig ingesteld, dat 
het oscillogram ca. 2-5 cm hoog is. Daarbij plaatst men de verzwakker eerst in de 
ongevoelige stand om dan stap voor stap verder omhoog te regelen. Dat garandeert, 
dat naalddunne impulsen, zoals zij b.v. in het rastertijdbasisapparaat optreden, 
niet over het hoofd worden gezien. 


3.) Synchronisatie 
Wanneer de amplitude juist is ingesteld, wordt het behulp van de regelaars voor de 
tijdbasisfrequentie en de synchronisatie de juiste gelijkloop tussen meet- en tijd- 
basisspanning ingesteld. In principe moet de tijdbasisfrequentie zodanig overeen- 
komen met de frequentie van de te meten spanning, dat het oscillogram, praktisch 
stil staat. De synchronisatiespanning, die nodig is, is dan laag, zodat een gering 
omhoogregelen reeds voldoende is om een stilstaand beeld te krijgen. 
Oscillogrammen die veel frequentiecomponenten bevatten, zijn dikwijls moeilijk 
te synchroniseren, omdat het tijdbasisapparaat niet weet op welke impulsfrequentie 
het moet reageren. Dat zijn b.v. video- en impulsspanningen, die bij een fout zijn 
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gesuperponeerd op een storende spanning. Hier kan slechts de toepassing van uit- 
wendige synchronisatie of een geduldige en geoefende hand uitkomst brengen 
de uitwendige 


Wanneer als signaalgenerator een GM 2892 wordt gebruikt, dar 
synchronisatie gemakkelijk te verkrijgen door het ongestoorde videosignaal uit de 


GM 2892 als synchronisatiespanning aan de oscilloskoop toe te voeren 


In hoofdstuk 11 worden de volgende meetapparaten voor het afregelen besproken 


A) De service „wobbler”" GM 2877 
B) De mengversterker GM 2876 


„Opgenomen oscillogrammen en hun verklaring 


1.) Oscillogrammen opgenomen bij een tijdbasisfrequentie van 50 Hz (looptijd 


20 msec/cm) 


Bedraagt de tijdbasisfrequentie van de oscilloskoop 50 Hz, dan wordt de raster- 

periode van het videosignaal afgebeeld 
Fig. 10-27 toont het oscillogram van het testbeeld, opgenomen aan de katode 
naalgenerator 


van de beeldbuis. Fig. 10-28 laat hetzelfde zien echte 
GM 2892. 


Hierin is 


A. De vertikale- of rastersynchronisatie-impuls 
B. de rasteronderdrukking, gedurende deze tijd treedt de terug 


op van het 


rastertijdbasisapparaat in de ontvanger 
C. inhoud van het beeld, in fig. 10-27 testbeeld. In fig. 10-28 zijn het 6 brede witte 
en 6 smalle zwarte balken in horizonta 
zie fig. 10-8) 
D. een brede band, die wordt g 
raster optreden 


le richting (Voor het beeld op de televisiebuis 


gevormd door de lijnimpulsen, waarvan er 300 per 


10} 


Fig. 10-29 is het oscillogram van fig 
regelde meetkop GM 4600. 

De meetkop GM 4600 bestaat uit 
een capacitief gecorrigeerde spannin, 
deler. Is de parallel aan de verbindings- 
kabel liggende trimmer niet goed inge- 
steld, dan ontstaat het oscillogram van 
fig. 10-29 


Remedie 


De meetkop wordt in de video-uitgangs- 
bussen van de GM 2982 gestoken en 
de trimmer, die van de achterzijde van 
de meetkop af te bereiken is, wordt 
zodanig ingesteld, dat er een beeld ont- 
staat als in fig. 10-28, 


OPGENOMEN OSCILLOGRAMMEN EN HUN VERKLARING 


10-28, maar opgenomen met slecht afge- 


Fig. 10-29 


2.) Oscillogrammen opgenomen met de halve lijnfrequentie (ongeveer 7,5 kHz) 


Is de tijdbasisfrequentie van de oscilloskoop ongeveer 7,5kHz, looptijd 140 msec/cm, 
dan worden twee lijnperioden van het videosignaal afgebeeld. 
Fig. 10-30 toont het oscillogram van het testbeeld, wederom opgenomen aan de 


katode van de beeldbuis, 
Fig. 10-31 hetzelfde met de GM 2892 


10-30 


Fig. 


Hierin is: 


A. de lijnimpuls 

B. de achterste zwart-stoep 
C. de voorste zwart-stoep 
D. het zwartniveau 


Fig. 10-31 


E. de inhoud van het beeld. In fig. 10-30 voor het testbeeld. In fig. 10-31 zijn het 
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6 brede witte met 6 smalle zwarte balken in vertikale richting. Fig. 10-12 toont het 
beeld op de televisiebeeldbuis bij dit oscillogram (fig. 10-31). 

In fig. 10-32 zien we het signaal van 
fig. 10-31 maar met interferentie (reliëf 


in het beeld) zoals het bv. ontstaat 


tengevolge van een verkeerde instelling 
van de oscillator of bij onjuiste afre- 
geling. Duidelijk zijn de impulstoppen 
te zien, die worden veroorzaakt door 
het te sterk ophalen van de hoge fre- 
quenties. 

In fig. 10-33 zien we weer de lijn- 
periode van fig. 10-31, thans echter met 
brommodulatie. De brom moet een 
la 

aii periode, aangezien de lijnimpuls meer- 
dere malen naar boven is opgetekend. Dat is echter slechts mogelijk wanneer een 
serie lijnimpulsen door een gesuperponeerde bromspanning boven het normale 
niveau wordt uitgebracht. 


Fig. 10-32 


zere frequentie hebben dan de lijn- 


Fig. 10-33 Fig. 10-34 


Schakelt men het tijdbasisapparaat terug op 50 Hz (looptijd 20 msec/cm), dan 
is de brom, hier een interferentie met de 50 Hz netfrequentie, fig. 10-34, duidelijk te 
zien. Zonder fout zou fig. 10-34 identiek zijn aan fig. 10-28 


Opgave van de spanningswaarden in oscillogrammen 


De met de oscilloskoop gemeten impulsspanningen worden aangegeven in Vu 
(tt — top tot top) 

De meting geschiedt in haar eenvoudigste vorm door een meetpunt in de ont 
te onthouden, b.v. 9 Ven (gloeidizden van de buizen B 


nger 


5) en de gemeten os- 
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cillogrammen met deze spanning te vergelijken. De Vn waarde van deze 9 Ven is: 
9 Ven: 2 V2 = 9 Ven: 2,8 = 25,2 Vu ~ 25 Vu 

Men moet dus de, met een normaal instrument gemeten effectieve waarde van een 
sinusvormige wisselspanning vermenigvuldigen met de factor 2,8 om de waarde 
in Vu te krijgen. 


HOOFDSTUK |1 


MEETINSTRUMENTEN VOOR HET AFREGELEN 


In de eerste jaren na het begin van de televisie was het overgrote deel van de voor- 
komende reparaties wel uit te voeren met behulp van de reeds besproken meet- 
instrumenten. 

De, een enkele keer, optredende afregelfouten werden opgeheven door de fabrieks- 
service werkplaatsen, die beschikten over de daarvoor noodzakelijke instrumenten. 
Bij het steeds groter wordende aantal televisiekijkers zijn deze werkplaatsen echter 
niet meer in staat dergelijke reparaties, die over het algemeen veel meer tijd vergen 
dan normale fouten, uit te voeren. 

Hierdoor ziet zich nu ook de technicus in dienst van de handelaar voor de opgave 
gesteld dergelijke fouten in de afregeling zelf uit te voeren. Het betreft hierbij voor- 
namelijk oudere toestellen, waarbij de buizen in de beeld- of geluid-MF-versterker 
of in het HF-gedeelte werden vernieuwd. Door het vervangen van de buizen worden 
in de eerste plaats de kringen verstemd, omdat de buiscapaciteiten een belangrijk 
aandeel hebben in de afstemcapacitteit van de kring. In de tweede plaats worden 
de onderdelen en wel speciaal de spoelen, ouder, zodat een opnieuw afregelen of 
op Z'n minst een controle op de afregeling op haar plaats is, wil men een goede 
beeld- en geluidsweergave verkrijgen. 

Omdat het goed afregelen de technicus dikwijls moeilijkheden bezorgt, worden 
in dit hoofdstuk, aan de hand van voorbeelden, de werking en de toepassing van 
de betreffende meetinstrumenten besproken. 

Om volledig te zijn, worden ook de kleine kunstgrepen, die de beginner niet steeds 
bekend zijn, uitvoerig behandeld. 

Aansluitend hierop volgt een korte bespreking van de ter beschikking staande 
meetinstrumenten. 


Het principe van de „„Wobbler” 
me ze 


Boznsmer fi kii Gd In het theoretische gedeelte werd de 
| | constructie besproken van de HF-beeld- 
| I en MF-geluidsversterker. We hebben 
/ | gezien, dat het MF-beeldgedeelte een 

| brede band versterkt waarbij de vorm 

| van de doorlaatkromme moest voldoen 

aan zekere eisen om een goede beeld- 

weergave te krijgen (fig. 11-1). De 

Fig. 11-1 MF-geluidsversterker heeft een smal- 
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lere band, echter moet hier de discriminator- Wee a 
karakteristiek lineair zijn om een goede weer- 
gave te bereiken (fig. 11-2). | 
Bij radio-ontvangers is het gebruikelijk de | \ 
verschillende kringen op een bepaalde fre- 4 
quentie te trimmen om een goede ontvangst 
te verzekeren. In principe is dat bij televisie- | 
ontvangers ook zo, echter zullen tengevolge 
van het grote aantal onderdelen de lekvelden 
van buizen en onderdelen veel meer invloed Fig. 11-2 
uitoefenen dan bij een radio-ontvanger en er 
moet dan na het afregelen met de meetzen- 
der steeds nog controle worden uitgeoefend op de verkregen doorlaatkrommen. 
Met behulp van de „Wobbler” kan de doorlaatkromme worden zichtbaar ge- 
maakt op het scherm van de oscilloskoop, zodat iedere verandering in deze kromme 
direct te zien is, waardoor een punt voor punt controle overbodig wordt. 
Bij het punt voor punt opnemen van de doorlaatkromme wordt de meetzender- 
spanning aangesloten op de ingang van de te onderzoeken versterker (fig. 11-3). 


meetzender buisvoltmeter 


olle 


MF - gelijkrichter 
Fig. 11-3 


De uitgangsspanning wordt constant gehouden en door het veranderen van de 
frequentie verkrijgt men de waarden van de ingangsspanning, die, via de frequentie 
aangelegd, het verloop van de demping van de gemeten versterker aangeven. 

Houdt men de uitgangsspanning van de meetzender constant en verandert 
men de frequentie van de oscillator periodiek, dan treden aan de gelijkrichter achter- 
eenvolgens alle waarden van de amplitudes van de doorlaatkrommen achter elkaar 


op. 
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Vin! De elektronenstraal van een oscil- 
(mv eel loskoop wordt synchroon met de span- 
wo en ning, die wordt beïnvloed door de fre- 
quentie, over het scherm bewogen. Op 
deze wijze komt iedere frequentie van 
de oscillator overeen met een bepaalde 
plaats van de lichtvlek. 

Verder voert men de spanning van 
de gelijkrichter toe aan de Y-verster- 
ker. Dan wordt de straal loodrecht op 
de tijdlijn, die in dit geval een maat is 
voor de frequentie, afgebogen en op het 
scherm ontstaat het beeld van de door- 
_ i laatkromme. De periodieke frequentie- 
i ï verandering komt overeen met een fre- 
quentiemodulatie; in dit verband spreekt 
T men van „wobbelen™. De modulatie- 
ji T T EO frequentie is de „wobbelfrequentie”, de 
HAS Wi a Margrootte van de frequentieverandering 

Fig. 11-4 is de „wobbel-zwaat 

Als de wobbelfrequentie hoog genoeg 

is, bv. 50 Hz, krijgt men een stilstaand, niet flikkerend beeld van de doorlaat- 
kromme. Vergelijkt men de „gewobbelde” doorlaatkrcmme fig. 11-6 met fig. 
11-4, dan valt het op, dat het bovenste deel van de kromme van fig. 11-4 met de 


30, 
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onregelmatigheden, veroorzaakt door 
de geluidsdraaggolfonderdrukking, in 
het wobblerbeeld niet of alleen sterk 
samengedrukt zijn te zien. Een verge- 
lijking is echter niet geheel juist, want 
in fig. 11-4 zijn de waarden van de 
spanning logarithmisch (in dB) uitgezet, 
terwijl bij het „wobbelen” een nagenoeg 
lineaire aanwijzing wordt verkregen 

Bij een lineaire overdracht wordt bv. 
de spanning met de eigenfrequentie 
van de geluidsdraaggolfonderdrukking 
slechts tot op 1/10 van de amplitude in 


Fig. 11-6 


het gemiddelde doorlaatgebied, overgebracht. De omhullende van de MF-span- 
ning in fig. 11-7 laat de doorlaatkromme zien bij lineaire voorstelling. 
Ook toont fig. 11-7 de invloed van de gelijkrichterkarakteristiek op de vorm van de 


afg 


Vmod 


ebeelde doorlaatkromme. Men ziet hoe, tengevolge van de 


gekromde gelijk- 


placts van de beelddroaggolf 
op d2 cewobbelde doorlaot- 
kromme 


MF -signaal aan 
de gelijkrichter 
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richtkarakteristiek, de ligging van de beelddraaggolf op de „„wobbelkromme™ ver- 
schuift (4x; en Axs) als de ingangsspanning van de gelijkrichter kleiner wordt 

Met de invloed van de diodekarakteristiek kan in de praktijk worden rekening 
gehouden door uit te gaan van een bepaald minimaal afgegeven vermogen van de 
MF-versterker, om daardoor reproduceerbare wobbelkrommen te verkrijgen 

iii Zo wordt b.v. in servicegegevens de 
met merktekens foto opgenomen van de wobbel- 
Bid kromme fig. 11-8, die werd gemeten 
bij een vaste regelspanning van de 
MF-versterker. Deuitgangsspanning 
van fig. 11-8 werd afgenomen aan 
de katode van de beeldbuis, vandaar 
de positieve stand van de kromme 
fj Op de wobbelkromme van fig. 11-8 
za4Muz Zijn merktekens, z.g. „pip’s” te zien, 
die een juiste bepaling mogelijk 
\ maken van het verloop van de 
pe” \— kromme. Deze merktekens ont- 
Fig. 11-8 staan door het mengen van een 
vaste frequentie met het in de fre- 

quentie gemoduleerde uitgangssignaal van de „wobbler”. 

Het FM-signaal en de vaste frequentie worden gemengd door de diodekarakteris- 
tiek. Daarbij ontstaat door de diodekarakteristiek m.b.v. een diode in de ingebouw- 
de mengversterker een menging van beide signalen en als resultaat daarvan een 
zweving, die met het verloop van de karakteristiek interfereert (fig. 11-9). Deze 
zweving bevat alle frequenties van 0 (vaste frequentie = wobbler uitgangsfre- 
quentie), tot en met een frequentie die gelijk is aan de deviatie van de wobbler. 
Zonder mengversterker wordt het zwevingsspectrum slechts begrensd door de band- 
breedte van de osilloskoop, zodat men dan de doorlaatkromme uit fig. 11-9 
krijgt. Deze is niet geschikt voor een nauwkeurige meting. Daarom worden voor 


Fig. 11-9 Fig. 11-11 
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oscilloscoop 


«| Y-versterker 
MF-versterker 


a Kk EE 


van de wobbier | | Ds sl 4 $ ck 
| pts 
l- E 


TRC 10 


R=39KN ; C=390pF 
T = 39-10* 390-10” NF 
T=1510° 

Fig. 11-10 


de ingang van de oscilloskoop de hoogfrequente zwevingscomponenten tot ca. 
20 kHz met een RC-filter uitgezeefd, waardoor men de nauwkeurige afbeelding van 
fig. 11-11 krijgt. 

De gewobbelde kromme wordt door het RC-filter niet vervormd, omdat de grond- 
golf van de wobbelfrequentie bv. 50 Hz is en de oscilloskoop voor een juiste af- 
beelding van de wobbelkromme alleen slechts een maximale frequentie van 500 Hz 
nodig heeft. De onderste frequentiegrens moet echter minstens 5 Hz zijn. De inge- 
bouwde mengversterker — die slechts een geringe bandbreedte heeft — maakt het 
gebruik van een RC-filter overbodig. 
De mengversterker — en de voor- 
delen hiervan — worden verderop 


behandeld. 


Foto's van doorlaatkrommen en 
schermbeelden 


Wij weten, dat de vervorming van 
de doorlaatkromme de beeldkwali- 
teit ernstig beïnvloedt. De hieronder 
volgende foto’s van doorlaatkrom- 
men en de daarbij behorende scherm- 
beelden geven voorbeelden, hoe de 
beeldkwaliteit verandert bij vervor- Fig. 11-12 
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ming van de doorlaatkromme. 

Door het drukproeédé gaan gemakkelijk fijne details verloren, zodat verschillende 
voorbeelden welbewust werden overdreven, waardoor de afwijkingen beter zijn te 
zien. 

Fig. 11-12 toont de normale kromme, waarin de gebruikelijke aanduidingen zijn 
bijgeschreven teneinde bij de voorbeelden uitvoerige verklaringen te vermijden. 


1) Goed beeld (fig. 11-13), normale doorlaatkromme (fig. 11-14). 


Fig. 11-13 Fig. 11-14 


2) Goed beeld, hoge frequenties iets verzwakt (fig. 11- 


De geringe verzwakking van de hoge 
frequenties heeft geen grote invloed op 
de kwaliteit van het beeld. Weliswaar 
worden de fijnere details van het beeld 
met een wat kleinere amplitude weer- 
gegeven, maar deze afwijking is nauwe: 
lijks zichtbaar. Men ziet misschien in de 
wig voor de horizontale definitie, dat de 
smalle strepen in de bovenste freque 
tiegrens wat grijzer zijn dan het goed 
weergegeven deel van de vertikale wig- 


Fig. 11-51 gen. 


3) Zijkanten van het beeld verdoezeld, hoge frequenties sterk verzwakt (fig. 11-16 
en 11-17), 


De sterke verzwakking van de hoge modulatiefrequenties brengt een verlies aan 
fijne details in het beeld met zich mee en uit zich in wazige zijkanten. Deze vermin- 
dering van definitie is natuurlijk zeer goed te zien aan de wig met de vertikale 
strepen. Men ziet, hoe hier de definitie tot op 250 à 300 lijnen is verminderd 
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Fig. 11-16 Fig. 11-17 


4) Reliëf in het beeld, hoge frequenties veel te sterk opgehaald (fig. 11-18 en 11-19) 
In het beeld treedt bij de zwart-wit overgi 


ng een reliëfwerking op. Dit reliëf wordt 
veroorzaakt door het „doorschieten van het signaal. Dit wordt veroorzaakt door 
te grote versterking van de hoge frequenties. Bij het drukken op de „reliëf-druk- 
knop wordt een soortgelijk effect binnen nauwkeurig vastgestelde grenzen bereikt 
door een verandering in de schakeling van het videogedeelte, waardoor dan een 
subjectieve verbetering in de weergave van het beeld wordt bereikt (grotere scherpte 
in horizontale richting) 


Fig. 11-18 Fig. 11-19 


5) „Trekken” * van het beeld, Nyquistflank te steil (fig. 11-20 en 11-21) 

Een te steile Nyquistflank is meestal terug te voeren tot een onjuiste instelling van 
de onderdrukking van de naastliggende geluidsdraaggolf, die niet scherp genoeg is 
afgestemd op de frequentie, die op 1,5 MHz afstand van de eigen beelddraaggolf 
moet liggen 


* De term „trekken” gebruikt men wanneer donker en licht niet scherp in elkaar 
over 


gaan, doch naast deze overgang nog een vervaging optr 
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Fig. 11-20 Fig. 11-21 


De te steile Nyquistflank is oorzaak, dat de verspringtijd van het signaal voor de 
lage frequenties wordt verlengd. De verspringtijd van de fijne details van het beeld, 
dus scherpe kanten, blijft voor het grootste deel gehandhaafd, zodat hier vrijwel 
geen verandering kan worden geconstateerd 

Aangezien bij sterke onderdrukking van de frequentie van de naastliggende ge- 
luidsdraaggolf steeds beïnvloeding van de Nyquistflank optreedt, is inmiddels bij 
alle Nederlandse televisiezenders een vóóropheffing van de fazevervorming inge- 
voerd, waardoor een gedeelte wordt gecorrigeerd van de fouten, die ontstaan 
door de aanwezigheid van de naastliggende geluidsdraaggolf, 


11-23 en 


6) Verzwakking van een gedeelte van de doorlaatkromme (fig. 11 
11-24). 


Fig. 11-22 
Deze fout kan ontstaan wanneer een onderdrukking binnen het normale doorlaat- 
bereik plaats heeft. Er ontstaan aanloopverschijnselen bij de zwart-wit overgangen 
en bij een gedeelte treedt nog extra trekken van het beeld op. 
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a) De onderdrukking ligt ongeveer in 
het midden van het doorlaatgebied 
(fig.11-23). Dan ontstaat het hier 
gereproduceerde beeld en men ziet 
dat de wig, die de horizontale defi- 
nitie aangeeft, duidelijk wazig wordt 
bij ca. 250 lijnen, omdat bij deze 
frequentie het zendersignaal wordt 
verzwakt. Aanloopverschijnselen 
treden hier slechts vaag op. 

b) De onderdrukking ligt dicht bij de 
beelddraaggolf. Er ontstaat sterk Abb. 11 
reliëf en trekken (fig. 11-24). Het ge- 
hier optredende reliëf is niet zo fijn als dat van fig. 11-18. Er treden in dit 
val bij de zwart-wit overgangen aanmerkelijk dikkere zwarte en witte randen op 
Met andere woorden: men kan hier zeggen dat het reliëf meer van laagfrequente 
aard is. 


Fig. 11-24 Fig. 11- 


c) De onderdrukking ligt bij de bovenste frequentiegrens 
Hier ontstaat weer een vermindering van de horizontale definitie, 
met een geringe reliëfwerking. 

d) De onderdrukking valt precies samen met de geluidsdraaggolfonderdrukking. 
In dit geval is het geluid slecht, d.w.z. meestal te zwak met veel ruis. 


combineerd 


De praktijk van het meten met de wobbler en van het afregelen 

1) Het opnemen van de totale doorlaatkromme 

De aansluiting van de meetinstrumenten op de te onderzoeken TV-ontvanger blijkt 
uit fig. 11-25 

Om foutloze resultaten te verkrijgen moet rekening worden gehouden met enkele 
praktische kneepjes. Het beste gaat men als volgt te werk 
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GM 287 


Fig. 11-25 


1) In de eerste plaats in de servicegegevens de afregelvoorschri 


n_opzoeke 
Betreft het een 17TX 


30, dan moet vóór het controleren van de krommen cen vaste 
voorspanning van — 10V over C70 worden aangesloten terwijl k: 
onderdrukkingsfilter) wordt 
een condensator van 1500 pF 

Fig. 11-26 toont een kromme zonder demping over S31. Hier is duidelijk een bult 
te zien, die ontstaat door koppeling met het storingonderdrukkingsfilter en dus 
een fout kan doen veronderstellen 


g S31 (storing- 


edempt met een weerstand van 1 kohm in serie met 


2) De uitgangsspanning van de markeringsoscillator op nul regelen. De oscillos- 
koop instellen op gemiddelde gevoeligheid 


Fig. 11-26 Fig. 11 


3) De uitgangsspanning van de wobbler opvoeren en de middenfrequentie van de 
wobbler instellen op het gebruikte kanaal. Men krijgt dan — meestal moet de 
voeligheid van de oscilloskoop worden bijgeregeld — een wobbelkromme vo 
fig. 11-27, die ontstaat door sterke oversturing van de MF-versterker 


De oversturing is te herkennen aan de volkomen rechte begrenzing van het bovenste 
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gedeelte van de wobbelkromme en de zichtbare onderdrukkingsdippen (4 ge- 
luidsonderdrukking, B onderdrukking naastliggende beelddraaggolf) 


4) De uitgangsspanning van de wobbler verlagen, tevens de gevoeligheid van de 
oscilloskoop opvoeren tot blijkt, dat een verdere regeling van de wobbelspanning 
geen werkelijke vervorming van de doorlaatkromme meer veroorzaakt 


5) HF-merkteken, b.v. beelddraaggolffrequentie toevoegen. De amplitude wordt 
zodanig ingesteld, dat geen vervorming van de doorlaatkromme optreedt tengevol- 
ge van het merkteken, fig. 11-28. Door de frequentie te veranderen kan men het 
merkteken langs de kromme verplaatsen. Daarmee kan tot op zekere hoogte 
worden gecontroleerd of de ontvanger wordt overstuurd. Wanneer het merkteken 
aan het bovenste gedeelte van de kromme verdwijnt of kleiner wordt, treedt zeer 
zeker nog oversturing op 


Fig. 11-28 Fig. 11-29 


Fig, 11-29 laat een dergelijk geval zien. 
De kromme zieter behoorlijk uit en toch 
wijst het verdwijnen van het merkte- 
ken bij A cp oversturing. In fig. 11-30 
is dezelfde versterker nog eens zonder 
oversturing te zien. Duidelijk blijkt hier, 
hoe de vervormingen van de kromme 
werden onderdrukt door de begrenzing 
in de MF-versterker 


Attentie 


Bovenstaande beschouwingen over de 


Fig. 11-30 


oversturing van de versterker bij het 
wobbelen zijn zeer belangrijk, want de meest voorkomende fout, die in de prak- 
tijk mislukkingen oplevert, is de oversturing, die door de begrenzing vande ampli- 
tude een ideale kromme voorspiegelt. U moet dus steeds nagaan, soms ook tijdens 
het bijregelen, of U voldoende ver van de oversturingsgrens verwijderd blijft 
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Fig. 11-31 Fig. 11 


6) Door het instellen van het merkteken aan de hand van de servicegegevens het 
verloop van de wobbelkromme controleren. 


Zoals bij de voorbeelden van wobbelkrommen en schermbeelden reeds werd 
vermeld, zijn kleine afwijkingen volkomen toelaatbaar en er behoeft dan niet op- 
nieuw te worden bijgeregeld. Zijn de afwijkingen groter, dan moet worden vast- 
gesteld in welk deel — HF- of MF-versterker — de afwijkingen optreden 


Controle op de afregeling van de kanaalkiezer 


De verschillende instrumenten worden volgens fig. 11 
meetpunt M op de kanaalkiezer wordt de gelijkgerichte spanning van het rooster 
van de mengbuis afgenomen en aangesloten op de oscillator. We krijgen nu de 
doorlaatkromme van alleen het HF-gedeelte. De merktekens worden, op de be- 
bracht 


aangesloten. Van het 


sproken wijze, aang 


GM 287 
re | L 

() UH 
Cm AE 
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Fig. 11-34 Fig. 11-35 


Fig. 11-34 laat de doorlaatkromm> zien van kanaal 11, terwijl fig. 11-35 de 
kromme toont van kanaal 5. Over het algemzen zal de HF-doorlaatkromme van 
de kanalen met een lagere frequentie smaller zijn dan van die met hogere frequentie. 

Als er afwijkingen worden geconstateerd zijn er twee mogelijkheden: 


a) De afwijking treedt bij andere kanalen op dezelfde wijze op. Dan kan worden 
afgeregeld met behulp van de trimmers in de kanaalkiezer, want een, in alle 
kanalen gelijklopende, verstemming ontstaat meestal tengevolge van capa 
teitsveranderingen na het vervangen van buizen 

b) De afwijking treedt slechts bij één kanaal op. Dan moeten de spoelen in de 
trommel van de kanaalkiezer worden bijgestemd door het verschuiven van de 
windingen 


Onder geen voorwaarde mogen de trimmers worden versteld, omdat dan de 

afstemming in alle kanalen verandert 

Wordt bij de controle van de kanaalkiezer geen of slechts een kleine afwijking 

vastgesteld, doch is de totale doorlaatkrommz vervormd, dan moet de fout in 

de MF-versterker zitten 
2) Controle op de afregeling van de MF-versterker 
Voor het opnemen van de MF-doorlaatkromme kan — vooral bij de moderne 
kanaalkiezer met gedrukte bedrading — mzt voordeel gebruik gemaakt worden 
van de meetbeker GM 4515 (fig. 11-36a). De meetbeker wordt na verbonden te zijn 
met de wobbler GM 2877 over de mengbuis van de kanaalkiezer geschoven. 
(Hiervoor dient eerst de afschermbus om de buis verwijderd te worden). Het signaal 
van de wobbler wordt op deze wijze capacitief overgedragen. De wobbler dient 
dan ongeveer in 't midden van het MF-gebied ingesteld te worden. De overige 
apparatuur wordt aangesloten als aangegeven in fig. 11-25 

In `t geval geen mzetbeker beschikbaar is, dient de wobbler op het meetpunt M 
(zie fig. 11-25) of volgens de betreffende serviceinstructies te worden aangesloten 
Kleine afwijkingen van de vereiste doorlaatkrommen kunnen door directe afre- 
geling, waarbij het wobbel-beeld op de oscilloskoop wordt gecontroleerd, worden 
opgeheven door gebruik te maken van het merktekensignaal 
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Zijn er grote afwijkingen, b.v. een sterke onderdrukking in het doorlaatgebied of 
bestaat het vermoeden, dat de onderdrukkingsfilters niet juist zijn afgeregeld, omdat 
de geluidsonderdrukking te zwak of de Nyquistflank te steil is, dan moet opnieuw 
worden afgeregeld. 

Dit opnieuw afregelen geschiedt in de eerste plaats met een meetzender 
generator van de GM 2877 of meetzender GM 2893) volgens onderstaande tabel. 


Contrastregelaar op max. 

Batterij van —10 V over C70 

Buisvoltmeter (meetgebied —3 V) over R84 

HF-signaal (ongemoduleerd) via 1500 pF aan meetpunt „M 


Demping* over Frequentie Bijregelen 
S38 37 MHz S 29 max. 
529 37 MHz S 28 max. 
S26 37,5 MHz S27 max. 
s27 37,5 MHz à 
8 — 40,4 MHz 
B — 31,9 MHz 
pi 38 MHz 
=S} 39 MHz 
5 — 33,4 MHz 
dei Kern S 15a (kanaalkiezer) uitdraaien 
= 36,5 MHz S 18 max. 
S18 35,5 MHz S 15a max 
s32 37 MHz S 33 max. 
KEE 37 MHz S 32 max. 


* Demping: 1,5 kohm in serie met 1500 pF. 


Met de buisvoltmeter wordt aan R84 de gelijkgerichte spanning van de videogelijk- 
richter X4 gemeten. Bij gebruik van de GM 6000 wordt de meetkop met ingebouwde 
weerstand gebruikt; staat een ander instrument ter beschikking, dan wordt er een 
overeenkomstige weerstand mee in serie geschakeld voor de ontkoppeling. 

De afregeling van de kringen en de onderdrukkingsfilters met de meetzender is 
nodig, omdat het wobbelbeeld niet aangeeft welke kringen en filters werkelijk zijn 
ontregeld. 

Een juiste instelling wordt slechts verkregen, wanneer de kringen en onderdruk- 
kingsfilters worden afgestemd op de in de afregeltabsl aangegeven frequenties, 
zodat bij de wobbler-controle nog slechts kleine correcties behoeven te worden 
aangebracht in de kringfrequenties. 

Fig, 11-36 toont de aansluiting van de meetinstrumenten op de af te regelen televisie- 
ontvanger. 


In de praktijk moet met het volgende worden rekening gehouden: 
1. De leidingen naar het meetpunt ‚„M” moeten zo kort mogelijk worden gehouden, 


2. Zo nodig een ontkoppelweerstand van 1 kohm in serie schakelen met de con- 
densator van 1,5 nF. Bij het afregelen van de versterkerkringen voert men de span- 
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Meetzender GM 2893 
of ijkgenerator GM 2877 


Videcreindbuis 


Fig. 11-36 


ning van de meetzender toe via de weerstand van 1 kohm, bij het afregelen van de 
onderdrukkingsfilters wordt de spanning direct op de condensator aangesloten. 


3. Alvorens een filter af te stemmen wordt de uitgangsspanning van de meetzender 
omhoog en omlaag geregeld om vast te stellen of het aanwijzende instrument volgt. 


4. Is de uitgangsspanning hoger dan —3 V, dan moet steeds de spanning van de 
meetzender worden verlaagd, Nooit mag, om overbelasting te voorkomen, het 
grotere meetbereik van de buisvoltmeter worden ingeschakeld. 


5. Bij het afregelen van onderdrukkingsfilters, speciaal die voor de naastliggende 
geluidsdraaggolf en de aangrenzende beelddraaggolf, werken met maximale meet- 
zenderspanning om werkelijk het minimum te kunnen instellen. Zoals uit fig. 11-4 
blijkt, is met de onderdrukkingsfilters een onderdrukking van 1 : 1000 te bereiken. 
Bij een lagere ingangsspanning wijst de buisvoltmeter niets meer aan, hoewel het 
onderdrukkingsfilter nog niet goed is afgestemd. 


6. Wanneer door ondeskundige reparatie de versterker zodanig is ontregeld dat 
het afregelen genereren optreedt, moet een deel van de kringen worden gedempt. 
Bij het vorderen van de afregeling worden deze dempingsweerstanden stuk voor stuk 
verwijderd. Het genereren herkent men daaraan, dat de buisvoltmeter, niette- 
genstaande de spanning van de meetzender omlaag geregeld is, een grote constante 
spanning aanwijst. 


Zijn, na herhaald afregelen met behulp van de meetzender, alle kringen en onder- 
drukkingsfilters afgeregeld, dan wordt de verkregen kromme met de wobbler 
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gecontroleerd en de uiteindelijke vorm ingesteld door de kringen nog iets bij te 
regelen. 

De onderdrukkingsfilters zijn bij het afregelen met de wobbler „tabce™. Zij worden 
uitsluitend met de mzetzender ing `steld! 


355 MHz 
Fig. 11-36a Fig. 11-37 


Instellen van het storingsonderdrukkingsfilter 


HF-signaal (AM) via 1500 pF aan meetpunt „M” toevoeren. 
Buisvoltmeter (meetgebied 3 V ~) aan R152/C144 

Demping aanbrengen over $31 

S30 afstemmen op max. 35,5 MHz 

Demping aanbrengen over $30 

S31 afstemmen op max. 35,5 MHz 


Omdat het maar om één filter gaat, is het eenvoudiger direct met behulp van de 
wobbler af te regelen. Fig. 11-37 laat de kromme zien, die ontstaat bij juiste af- 
regeling. Daartoe wordt het FM-signaal toegevoerd aan het meetpunt „M™ en de 
uitgangsspanning afgenomen aan de anode van buis B3’. 


Onderzoek en afregeling van de MF-geluidsversterker 


Bij slechte geluidskwaliteit, die niet ontstaat tengevolge van een fout in het LF- 
gedeelte, moeten wij onderscheid maken tussen twee mogelijkheden. 
1.) Het geluid is vervormd. 

2.) Er treedt brom op (50 Hz) en tevens vervorming. 

Ad 1.) 


Wanneer het geluid vervormd is, kan de fout alleen in de MF-geluidsversterker 
liggen. Daarbij kunnen de kringen van het discriminatorfilter of ook andere krin- 
gen ontregeld zijn, zodat de asymmetrie van de discriminatorkarakteristiek, die 
daardoor ontstaat, de vervorming veroorzaakt. 

In fig. 11-38 is aangegeven hoe de meetinstrumenten moeten worden verbonden 
met de af te regelen MF- geluidsversterker van de televisieontvanger. De afrege- 
ling geschiedt volgens het volgende schema: 
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Regelspanning Afregelen versterker 
- 1 


R32) C45 


GM 2893 


— Contrastregelaar op minimum 
Buisvoltmeter (meetgebied — 3 V) over R17 aansluiten 

HF-signaal (ongemoduleerd) 5,5 MHz via 1500 pF toevoeren aan S34/S35 
Demping (1500 ohm — 1500 pF) over $4 aanbrengen 

S5 op max. afregelen 

demping over $5 aanbrengen 

S4 op max. afregelen 

demping over S6 aanbrengen 

S1/S8 op max. afregelen 

demping over $7/S8 aanbrengen 

S6 op max, afregelen 

S10/S11 op max. afregelen 

Buisvoltmeter (meetgebied — 3 V) over R32/C45 

— S$12op nulspanning afregelen 


herhalen 


Belangrijk bij dit afregelen is, dat ook werkelijk de kringen op de aangegeven wijze 
worden gedempt. Deze demping is noodzakelijk, omdat de filters overkritisch 
(k Q > 1) zijn gekoppeld, waardoor bij het afregelen zonder demping gemakkelijk 
„scheve” of te smalle doorlaatkrommen kunnen ontstaan. 

De afregeling is niet moeilijk en bij nauwkeurig werken is de geluidsweergave, 
ook zonder controle met de wobbler, prima. 

De intercarrier-ontvanger heeft bij het afregelen van de MF-geluidsversterker 
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een speciaal voordeel, omdat daarbij het telev isiezendersignaal direct kan worden 
gebruikt. De intercarrier-geluidsdraaggolf van 5,5 MHz. die ontstaat door het men- 
gen van de geluidsdraag golf van 33,4 MHz met de beelddraaggolf van 38,9 MHz, 
wordt onafhankelijk van de afstemming van de oscillator van de ontvanger, slechts 
bepaald door de afstand van de beide draaggolven, zodat met het zendersignaal een 
nauwkeurige instelling mogelijk is. 


Ad 2.) 
Treedt er bij de geluidsweergave brom op of brom en vervorming, dan moet behalve 
de MF-geluidsversterker ook de MF-doorlaatkromme worden gecontroleerd 

In het theoretische gedeelte werd aan- 
getoond, dat de geluidsdraaggolf (33,4 
MHz) met een aanmerkelijk kleinere 
amplitude dan de beelddraaggolf op de 
videogelijkrichter moet staan, wanneer 
ongewenste amplitudemodulatie van 


de intercarrier-geluidsdraaggolf wil wor- 
den vermeden. Is nu in de ontvanger 
het __ eigen-geluidonderdrukkingsfilter 
niet goed ingesteld (fig. 11-39), dan 
wordt de geluidsdraaggolf te sterk door- 
gegeven en de intercarrier-draaggolf 
Fig. 11-39 wordt in de amplitude gemoduleerd 
met de laagfrequente beeldinhoud 
Daarbij treedt de diepste modulatie op gedurende de beeldonderdrukking (50 Hz), 
wat uit de luidspreker hoorbaar wordt als een ratelend brommen 
In dit geval wordt de MF-beeldversterker eerst afgeregeld en als dan nog vervor- 
ming of brom in het geluid voorkomt, ook nog op de reeds beschreven wijze de 
MF-geluidsversterker. 


Afregelen van het 5,5 MHz onderdrukkingsfilter in de katodekring van de videoeind- 


buis 


De sperkring S38-S39 met C96, in de katodekring van buis B12, voorkomt het 
optreden van moiréstoring door de intercarrier-geluidsdraaggolf (5,5 MHz) op 
het beeldscherm (een fijn puntraster treedt ook op als de fijnafstemming van de 
kanaalkiezer ontregeld is, d.w.z. als de geluidsdraaggolf te sterk wordt) 

Voor een nauwkeurige instelling van de sperkring wordt het MF-geluidgedeelte 
als extra versterker gebruikt. De anode van B12 wordt, zoals uit fig. 11-38 blijkt, 
via een condensator van 1,5 nF aan het stuurrooster van B3 gelegd en de regel- 
spanning op minimum ingesteld met behulp van R17. 


De mengversterker (fig. 11-40) 


In de ingebouwde mengversterker worden beide signalen gemengd en de zweving, 
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GM 


Ykgenerator FM-Generator 


Kanaalkiezer ©- 


A katode van Li 
de beeldbuis | 05yr 


' fi Keista | 1KO sof | 4C Sy 
faor EC Es, 
GM5600 | fa Ina $ | Verzwakkes 
' t Al synchr. 


E 10V vaste 
voorspanning. 


Mengversterkor GM 2876 


Fig. 11-40 


die ontstaat, wordt versterkt in een tweetraps versterker met transistoren, die een 
bandbreedte heeft van ca. 60 kHz. Het FM-signaal to 
ontvang 


voerd aan de televisie- 


De uitgangsspanning, afgenomen aan de katode van de beeldbuis van de ge- 
wobbelde ontvanger, wordt in de mengv 
teken-signaal en toeg 


sterker gemengd met het versterkte merk- 
evoerd aan de Y-versterker. Beide kanalen zijn regelbaar, zodat 
de gunstigste verhouding kan worden ingesteld tussen het merktekensignaal en het 
beeld van de doorlaatkromme 
Het grote voordeel van de mengversterker zit in de mogelijkheid, door het aan de 
ingang van de ijkgenerator toevoeren 
van verschillende frequenties, verschil- 
lende merktekens aan het beeld van de 
kromme toe te voegen (fig. 11-41) 


Twee merktekens op de afstand van 
beeld- en geluidsdraaggolf krijgt men, 
wanneer cen kristal van 5,5 MHz wordt 
gestoken in de ingangsbussen van d 
kristaloscillator van de GM 2877. De 
uitgangsspanning van de ijkgenerator 


bevat de grondfrequentie en de harmo- 
nischen gesuperponeerd met de + 5,5 
MHz van de kristaloscillator Fig. 11-41 
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Bij het gebruik van de mengversterker is het niet van belang of de beeld-, dan wel 
de geluidsdraaggolf wordt ingesteld, aangezien het merkteken in de mengversterker 
ontstaat. 


SAMENSTELLING MEETINSTRUMENTEN 
A. Service-wobbler GM 2877 (fig. 11—42) 


Fig. 11-42 


Toepassing 


Met de service-wobbler GM 2877 kunnen op eenvoudige wijze de resonantie- of 
doorlaatkrommen van televisie-ontvangers en van breedbandversterkers in het 
algemeen zichtbaar worden gemaakt op het scherm van een oscilloskoop. De gene- 
rator levert een in frequentie gemoduleerde spanning, waarvan de 
zwaai en de frequentie regelbaar zijn. Voor ijking van de frequentie van deze span- 
ning en voor het aanbrengen van frequentiemarkeringen in het oscillogram is 
bovendien een in amplitude regelbare spanning beschikbaar, waarvan de frequentie 
nauwkeurig kan worden ingesteld. Zeer nauwkeurige ijkingen kunnen met behulp 
van een kristal worden uitgevoerd. De ingebouwde mengversterker maakt de 
grootte van de „„markeringen” volledig onafhankelijk van hun plaats op de door- 
laatkrommen. 


Beschrijving (fig. 11-43) 
De continue bereiken van $... 220 MHz en 440 . . . 880 MHz van de hoofdoscil- 
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lator worden door menging van twee HF-spanningen verkregen. Deze spanningen 
zijn afkomstig van twee oscillatoren, de ene (Os) werkende op een centrale fre- 
quentie van 335 MHz, de andere (01) op een frequentie regelbaar van 335 . . . 555 
MHz. Menging vindt plaats in een kristal. De spanningen met de som- en de ver- 
schilfrequenties zijn beschikbaar aan de uitgangsbus (HF) via een verzwakker R3. 
De oscillator, werkende op de centrale frequentie, wordt door middel van een 
elektro-dynamisch trilsysteem in frequentie gemoduleerd, zodat ook het meng- 
produkt een in frequentie gemoduleerd signaal is. De amplitude van de trilling van 
dit systeem kan (met 1 HF) worden gevarieerd en daarmee de frequentiezwaai. 
De HF-spanning wordt gedurende de helft van elke zwaaiperiode onderdrukt 
(blanking). waardoor ook de nullijn op het scherm van de oscilloskoop zichtbaar 
wordt. Deze onderdrukking kan worden opgeheven, in welk geval gedurende elke 
periode een dubbele figuur wordt geschreven op het oscilloskoopscherm. 

De markeeroscillator (M) levert via een verzwakker (R2) een spanning waarvan 
de grondfrequentie continu kan worden gevarieerd in een gebied van 25. . SS MHz, 
de 2e harmonische van 50...110 MHz en de 4e harmonische van 110... 
220 MHz. Deze drie bereiken zijn op de schaal aangegeven, zodat direkte aflezing 
van de ijkfrequentie mogelijk is in een gebied van 25 . . 220 MHz. Met behulp van 
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de ijkspanning kan de hoofdoscillator nauwkeurig worden geijkt en kunnen duide- 
lijke frequentiemarkeringen op de doorlaatkromme zichtbaar gemaakt worden. 

In de kristaloscillator (X) kunnen kristallen worden gebruikt met frequenties van 
0,5... 20 MHz. Het signaal van deze oscillator wordt in het apparaat gemengd met 
dat van de markeeroscillator, zodat het mogelijk is de markeeroscillator met kristal- 
nauwkeurigheid te ijken. Bovendien kunnen op de doorlaatkromme frequentie- 
markeringen zichtbaar worden gemaakt, die op een bepaalde afstand van het van de 
markeeroscillator afkomstige merkteken liggen. Deze afstand komt overeen met 
de frequentie van het gebruikte kristal. Men kan dus bij gebruik van het juiste 
kristal onmiddellijk de beeld-geluidafstand van een TV-ontvanger controleren. 

De uitgangsspanningen van de hoofdoscillator, markeeroscillator en kristal- 
oscillator worden in een mengversterker gemengd en versterkt. De op deze wijze 
verkregen markeerspanningen worden in het apparaat bij de spanning van het te 
meten netwerk gevoegd. 

Voor horizontale af buiging resp, sturing van de horizontale af buiging van een 
oscilloskoop is een spanning met een frequentie van 50 Hz beschikbaar. De ampli- 
tude en de faze van deze spanning kunnen worden geregeld. 


Technische gegevens 
Hoofdoscillator 


Frequentiegebied 
2 
8 44011330 MH { continu instelbaar 


Uitgangsspanning 
a) 30 mv, 
b) >15mV§ 
Continue verzwakker 
1: 1000 
Uitgangsimpedantie 
750 


Frequentiezwaai 
Continu regelbaar tot — 25 MHz 


bij een belasting van 75 Q 


Markeeroscillator 


Frequentiegebied 

le harmonische 25. 
2e harmonische 50. 
4e harmonische 100. 


55 MHz 
110 MHz 
220 MHz 
Frequentienauwkeurigheid 

of — 1%: continue verzwakker. 
1: 1000 


Kristaloscillator 


Te gebruiken kristallen 0,5... 20 MHz 
Ingangscapaciteit 30 pF 
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Mengversterker 


De breedte van de markeringen is ca. 60 KHz. Frequenties om de nul-interferentie worden 
niet versterkt. 


Uitgangsspanningen 


(voor horizontale afbuiging van een oscilloskoop) 
0... 30 Ven (0. . . 100 Vo) 
De amplitude en faze van deze spanning zijn instelbaar, (de frequentie — de netfrequentie). 


B. De mengversterker GM 2876 A (fig. 11 -44) 


Fig. 11-44 


De mengversterker GM 2876A kan worden gebruikt als aanvullingseenheid bij 
wobblers zonder ingebouwde mengversterker. 

De GM 2876 A maakt het mogelijk merktekens aan de wobbelkromme toe te 
voegen, welke de kromme niet vervormen omdat ze worden verkregen door geschei- 
den menging in de GM 2876 A en niet aan de gelijkrichter van het gewobbelde 
toestel. 

Het blokschema fig. 11-45 toont het princip= van de mengversterker. IJkgenerator- 
en FM-spanning worden gemengd in de mengtrap. Het FM-signaal wordt direct 
toegevoerd aan de ontvanger, terwijl de zweving tussen ijkgeneratordraaggolf en 
FM-signaal in de tweetraps versterker met transistoren verder wordt versterkt. 
De bandbreedte van deze versterker is ongeveer 20 kHz, zodat aan de uitgang 
een zuiver merkteken ontstaat, dat gemengd met de spanning van de ontvanger- 
uitgang (katode beeldbuis of videogelijkrichter) wordt toegevoerd aan de Y-ver- 
sterker van de oscilloskoop. Fig. 11-40 is een voorbeeld van het gebruik van de 
GM 2876 A met de wobbler GM 2889 
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Fig. 11-46 


Voor de instelling van de regelspanning bij het afregelen met wobbelen is een regel- 
bare voorspanning van max. 4,5 V voorhanden. 
Verdere gegevens van de mengversterker zijn: 


Ingangsimpedantie 
Ingang: FM-generator 
Ingang: ijkgenerator 
Ingang: ontvangeruitgang 
Versterking 


Uitgangsimpedantie 
naar de ontvanger 


met impedantietransformator GM 4511 


naar de oscilloskoop 


Ingangsspanning van 
FM-generator 
ijkgenerator 
ontvangeruitgang 


beschikbare voorspanning 


Voeding 


continu instelbaar 


75 ohm 
300 ohm symmetrisch 
5— 50 kohm 


0— 4,5 V regelbaar, positief 
of negatief tegen massa 


2 droge batterijen van 4,5 V 


HOOFDSTUK 12 


HET SYSTEMATISCH OPSPOREN VAN FOUTEN 
IN TV-ONTVANGERS 


Door het onderbrengen van mogelijke fouten in 7 grote groepen is in dit hoofdstuk 
getracht een zeker systeem in het opsporen van fouten te brengen. Dit maakt het 
mogelijk de fouten zeer snel tot een zekere groep te beperken, omdat het door 
juist overleg nu mogelijk is verschillende trappen van het toestel reeds direct uit 
te sluiten als mogelijke storingsbron. 

Deze handleiding kan bij vrijwel alle tegenwoordig in de handel zijnde televisie- 
toestellen worden toegepast, hoewel de speciale verwijzingen naar buizen en 
onderdelen uitsluitend gelden voor het toestel type 17 TX 230 A. 

We maken onderscheid tussen de volgende groepen: 


1) De ontvanger werkt in het geheel niet, geen beeld, geen geluid, geen helderheid. 

2) De ontvanger werkt. Er is een lijnenraster, echter is er geen of slechts zwakke 
ontvangst van beeld en geluid. 

3) Het beeld is goed, echter geen geluid. 

4) Het geluid is goed, geen beeld, maar het lijnenraster wordt geschreven. 

5) Het geluid is goed, maar het beeld is in een of beide afbuigrichtingen niet stabiel. 

6) Het geluid is goed, er ontstaat geen lijnenraster (geen helderheid) 

7) Het geluid is goed, het beeld is in vertikale richting vervormd of er is slechts 
een enkele vertikale lichtstreep te zien. 


Het aantal mogelijke storingen is natuurlijk veel groter, de meeste daarvan laten 
zich echter wel in een van deze groepen onderbrengen. 


1) De ontvanger werkt niet; geen beeld, geen geluid, geen helderheid. 


Als de ontvanger helemaal niet werkt, moet de fout in het voedingsgedeelte liggen. 
Of de voedingsspanningen ontbreken óf er is een fout in de gloeistroomkring. 


A) Geen anodespanning, de veiligheid is defect 


De elektrolyten C18 — C23 in het anodespanningsgedeelte worden onderzocht 
op kortsluiting, de smoorspoelen S1 — S3 en de bedrading controleren op 
sluiting tegen massa. 

Door tikken tegen de gelijkrichtbuizen B21 — B22 nagaan of vonken in de 
buis ontstaan. 

Meten van het spanningsverlies over de begrenzingsweerstanden R8 — R9 
van de gelijkrichtbuizen. Een even groot spanningsverlies over beide weerstan- 
den wijst op een gelijkmatig verdeelde stroombelasting over beide buizen. 
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Verschillen de spanningsverliezen veel, dan moet de buis achter de weerstand 
met het kleinste spanningsverlies worden vervangen, aangezien anders de andere 
buis door de grote eenzijdige belasting snel defect zal zijn. 


B) Gloeistroomkring onderbroken 


Een onderbreking van de gloeistroomkring stelt de gehele ontvanger buiten 
werking, omdat de TV-ontvangers meestal geschikt zijn voor gelijk- en wissel- 
stroom, zodat alle gloeidraden in serie staan. 

Meting 

In het service principeschema nakijken — een buis, die ongeveer in het midden 
van de gloeistroomkring zit er uit halen —, boven in de buishouder de gloei- 
draden tegen massa en tegen de netzijde op stroomdoorgang meten — buis 
er niet weer inzetten — gloeistroomkring met de onderbreking nog eens op 
dezelfde wijze splitsen en meten — dan blijven er nog maximaal drie gloeidra- 
den, resp. verbindingen tussen de buishouders over om te controleren. 

Op deze wijze gaat de controle zeer snel, meestal sneller dan een spannings- 
meting of b.v. het meten van iedere buis afzonderlijk. Wordt een buis met defecte 
gloeidraad vervangen op een plaats waar een hoge spanning tegen massa op- 
treedt, b.v. B17 - B16- B12- B19- B4 - B3, dan moet vóór het inschakelen wor- 
den nagegaan of er daarachter misschien een sluiting in de gloeistroomkring 
zit. De kortsluiting en de daaruit voortvloeiende overbelasting van de daar- 
voor liggende gloeidraden kunnen de fout hebben veroorzaakt. 


Le) 


Sluiting in de gloeistroomkring 

Meting 

Op de regel-scheidingstransformator B 8.709.00 de spanning verlagen tot de 
gloeidraden ongeveer de normale gloeidraadtemperatuur hebben. Daarna is 
aan de hand van het schema zeer snel de fout — sluiting in een buis of de 
bedrading — op te sporen, omdat de kortsluiting moet liggen bij of tussen de 
laatste gloeiende buis en de eerste niet gloeiende buis. 

Verdere controle met de ohmmeter van de GM 6000. 


2) De ontvanger werkt. Er is een lijnenraster, echter geen of slechts zwakke ont- 
vangst van beeld en geluid. 


Dan moeten, volgens het in het theoretisch gedeelte behandelde verband, de vol- 

gende trappen in orde zijn: 

A) De voedingsspanningen en de beeldbuis zelf, er is nl. helderheid. 

B) Het lijn- en rastertijdbasisapparaat, want het lijnraster, dat slechts kan ont- 
staan bij goede werking van de tijdbasisapparaten, wordt geschreven. 

C) Wanneer wordt aangenomen, dat er slechts één fout optreedt, dan moeten ook 
de videoversterker en het geluidskanaal in orde zijn, want beiden worden achter 
de videogelijkrichter gescheiden en een fout zou dus slechts een van beide 
kanalen buiten werking stellen, als zij achter de videoversterker zou zitten 
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D) Dus blijven nog slechts het HF- en het LF-gedeelte met de videogelijkrichter, 
benevens de geseinde regelschakeling, als mogelijke storingsbron over (fig. 12-1) 


MF- Geluids-| 
versterker 


Discri-|_| LF 
minator 


Fig. 12-1 


Meting 

Signaal van de GM 2893 of televisiezender aan de antenneklemmen leggen. 
Met de „signal tracer” GM 7600 worden de trappen stuk voor stuk nagemeten 
en het uitblijven, of een aanmerkelijke verzwakking van het signaal achter een 
trap, wijzen snel de plaats aan van de fout. Spannings- en weerstandsmetingen 
met de GM 6000 aan de betreffende trap. 

Zijn beeld en geluid zwak en treedt er ruis op, dan is het aan te bevelen de 
geseinde regelschakeling (B12-B13-B14) te controleren. Daarbij moet vooral 
aandacht worden geschonken aan de positieve vertragingsspanning voor de 
regelspanning van de kanaalkiezer. Is b.v. R59 onderbroken, dan wordt buis 
B1 (PCC 88) sterk dichtgedrukt door de MF-versterkingsregelspanning en 
daarbij loopt de versterking zo ver terug, dat over de buis een ernstige ver- 
zwakking van het signaal optreedt. 

Ook deze trap controleren met de GM 6000. 


3) Het beeld is goed, echter geen geluid 


Geluid- en beeldkanaal worden bij de intercarrier ontvangers pas na de video- 
gelijkrichter gescheiden. Is dus het beeld goed, dan kan de fout alleen maar in 
de MF-geluidversterker (5,5 MHz) of in het LF-gedeelte zitten. (fig. 12-2) 
Meting 

GM 2893 geschakeld op geluid, of signaal van televisiezender op de antenne aan- 
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kiezer 


Fig. 12-2 


sluiten. Met de „signal tracer” GM 7600 worden de verschillende trappen van de 
videogelijkrichter uit gecontroleerd. Bij het overgaan van de MF-geluidversterker 
op het LF-gedeelte moet er aan worden gedacht dat ook de „signal tracer” van 
HF op LF wordt omgeschakeld. 

De plaats van de storing wordt dan snel gelocaliseerd en de eigenlijke oorzaak van 
de fout door spannings- en weerstandsmetingen met de GM 6000 vastgesteld. 


4) Het geluid is goed, echter geen beeld, maar wel cen lijnenraster 


A) Goed geluid wijst er op, dat de ontvanger tot en met de videogelijkrichter in 
orde is. 

B) Ook de tijdbasisapparaten en de beeldbuis moeten goed zijn, omdat er een 

lijnenraster wordt geschreven. 

Als storingsbron blijft dus alleen over de videoversterkbuis B12, die tussen 

de videogelijkrichter en de beeldbuis zit (fig. 12-3) 

Meting 

Kunst- of TV-signaal aan de antenneklemmen leggen, de oscilloskoop direct 

achter de videogelijkrichtdiode X4 (OA 70) aansluiten en een goed oscillogram 

(het beste is lijnperiode te kiezen) instellen. Bij een dergelijke fout helpt dikwijls 

het fixeren van de regelspanning, zoals is beschreven bij het afregelen, aangezien 

het kan voorkomen dat de geseinde regelschakeling B1? - B13 niet foutloos 

werkt, omdat zij haar stuurspanning van de videoversterker krijgt. Met de 

oscilloskoop wordt het videosignaal gecontroleerd en met behulp van de 

buisvoltmeter door middel van spannings- en weerstandsmetingen op de aan- 

gegeven plaats, de eigenlijke storing vastgesteld. 


[> 
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Fig. 123 


5) Het geluid is goed, maar het beeld is in een of beide afbuigrichtingen niet stabiel 


Een dergelijk schermbeeld ontstaat door ontbrekende of gestoorde gelijkloop 
van het betreffende tijdbasisapparaat met de van de zender komende synchroni- 
satie-impulsen. 

Wij maken onderscheid tussen onstabiliteit in horizontale- of vertikale richting 
of een storing in beide richtingen. 


A) Bij een fout van de gelijkloop in één richting moet de ontvanger, inclusief de 
amplitudezeef, goed werken, want in de amplitudezeef worden de lijn- en 
rastersynchronisatie-impulsen afgescheiden. De fout kan slechts zitten in de 
daaropvolgende trappen, inclusief de bijbehorende oscillatorbuis. 

Meting 

Met de oscilloskoop GM 5600 worden de impulsoscillogrammen aan de 
meetpunten opgenomen en naar de vorm en amplitude vergeleken met die uit 
het schema. 

B.v. bij onstabiliteit in horizontale richting meten aan buis B13” - XS - X6 - 
B15 en BIS. 

In vertikale richting wordt gemeten aan B13’ - B19 en B20. Een afwijking 
van de voorgeschreven waarden geeft de plaats van de fout aan. Een verdere 
begrenzing wordt op de bekende wijze verkregen met de buisvoltmeter. 
Daarbij kan het voorkomen, dat de impulsoscillogrammen goed zijn en er 
niettegenstaande dat, toch geen gelijkloop kan worden verkregen. In dat geval 
wijkt de frequentie van de te synchroniseren oscillator zo sterk af van de no- 
minale waarde, dat synchronisatie niet meer mogelijk is. 
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Bij de lijnoscillator moeten dan de afstemming van de oscillatorspoel $48 - 
S49 en de roostervoorspanning van de reactantiebuis B15’ worden gecontro- 
leerd. Bij de rasteroscillator moeten B12, R170, R171 en C152 worden gecon- 
troleerd. 


B 


Is de gelijkloop van het beeld in beide richtingen gestoord, dan is het aantal 
fouten dat mogelijk is groot en een enge begrenzing zoals bij de voorgaande 
gevallen, meestal niet mogelijk. Daarom volgt op de bespreking van de onmis- 
kenbare fout onder a) hieronder een opsomming van andere mogelijkheden, 
waarbij de volgorde echter niets te maken heeft met het aantal malen dat de 
fout optreedt. (fig. 12-4) 


Fig. 12-4 


a) Het totale impulssignaal wordt in de amplitudezeef van de beeldinhoud 
gescheiden. Valt dus de synchronisatie in beide afbuigrichtingen uit, dan 
wordt allereerst deze trap, welke bestaat uit de buizen 819 en B13” door- 
gemeten. 

Meting 
Als besproken onder 5A). 

b) Door overbelasting van de videoversterker B12 (verkeerd werkpunt) 

kunnen de synchronisatie-impulsen reeds hier worden afgesneden. Aan de 


c 


d 
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amplitudezeef wordt dan een sterk vervormd signaal toegevoerd, waaruit 
de resten van de synchronisatieimpuls niet meer kunnen worden verwijderd. 


Meting 
Als besproken onder 4) en 5A) 


Bij grote veldsterkte van de TV-zender kan de oversturing in de MF- 
versterker reeds in de kanaalkiezer optreden. De oorzaak van de storing 
kan zijn het niet functioneren van de geseinde regelspanning, die een, in 
verhouding tot het binnenkomende signaal, te lage regelspanning levert. 


Meting 

Controle van het videosignaal direct achter de videogelijkrichter X4 en de 
geseinde regelspanning doormeten. Soms kan het nodig zijn, teneinde juiste 
resultaten te krijgen, de eigen regelspanning los te nemen en dan te werken 
met cen andere regelspanning. 


De oscillator in de kanaalkiezer is zover ontregeld, dat de beelddraaggolf 
vlak bij het doorlaatbereik van het storingonderdrukkingsfilter ligt, resp. 
de afstemming van het storingonderdrukkingsfilter (35,5 MHz) is in de 
richting van d2 MF-beelddraaggolf (38,9 MHz) verstemd. De storingonder- 
drukkingsschakeling B3” reageert dan reeds op de synchronisatie-impulsen 
en onderdrukt deze in de amplitudezeef over het eerste rooster van buis B19. 


Metin, 

Bij een AR signaal mogen aan de anode van B3 geen synchronisatie- 
impulsen optreden. Is dat bij de beschreven fout het geval, dan moet de 
afstemming van de oscillator van de kanaalkiezer (zie ook „Opsporen van 
fouten met behulp van foto's”), worden gecorrigeerd. Verder moet de af- 
stemming van het storingonderdrukkingsfilter S30 - S31 worden gecontro- 
leerd wanneer de HF-oscillator goed is ingesteld. 


6) Het geluid is goed. Er is geen lijnenraster (geen helderheid) 


Een juiste helderheid van het beeldscherm kan slechts worden verkregen, als de 
werkspanningen aan de beeldbuis en de instelling van de ionenvalmagneet in orde 
zijn. 
De werkspanningen hangen af van de helderheidsregeling, de video-versterker en 
het goede functioneren van het lijntijdbasisapparaat. (fig. 12-5). Wanneer er van 
wordt uitgegaan,dat de ionenval goed is ingesteld, kan het zoeken naar de fout 
dus worden beperkt tot deze apparaten. 


A) Een zodanige ontregeling van de ionenval, dat er in het geheel geen helderheid 


op het scherm verschijnt, komt praktisch nooit voor, behalve wanneer de ionen- 
val door ondeskundige behandeling werd verschoven. De werking van de ionen- 
val wordt uitvoerig besproken in het hoofdstuk „Opsporen van fouten met be- 


hulp van foto's”, 
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ME-Versterker | Video 
beeld en geluid)| gelijkrichter| 


Fig. 12-5 


B) Aan de katode van de beeldbuis ligt gemiddeld een gelijkspanning van +150 V. 
De juiste roostervoorspanning van —70 V wordt verkregen door van de helder- 
heidsregelaar R97 ongeveer +80 V toe te voeren aan het stuurrooster van de 
beeldbuis. Is de afgenomen spanning te weinig positief, bv. ten gevolge van een 
onderbreking aan de voorregelaar R98 of door sluiting tegen massa van con- 
densator C109, dan krijgt de beeldbuis een zodanig hoge negatieve voorspan- 
ning op het stuurrooster, maximaal — 150 V (katode is +150 V positief), dat 
het stuurrooster de elektronenstroom onderdrukt. 


Meting 
Spannings- en weerstandsmeting met de GM 6000 

C) Valt de videoversterkbuis uit, d.w.z. vloeit er geen anodestroom in buis B12, 
dan neemt de katodespanning van de beeldbuis toe tot +200 V en de voor- 
spanning van de beeldbuis wordt weer zo hoog, dat de elektronenstraal onder- 
drukt blijft als aan de helderheidsregeling R97 het normale regelgebied is 
ingesteld. 

D) De katode- en roostervoorspanning van de beeldbuis zijn normaal. Bij het na- 
meten van de hoogspanning (GM 6000 met de hoogspanningsmeetkop GM 
4579 B) ontbreekt deze of is veel te laag. 

Dan zit de fout in het lijntijdbasisapparaat: de hoogspanning wordt immers 
verkregen door de hoge positieve spanningstop, die op de lijntransformator 
(S50 - $58) ontstaat bij de terugslag van de lijn, gelijk te richten. 


Meting 
Bij de meting kunnen de volgende storingsmogelijkheden worden onderschei- 
den: 
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a) Het nameten van de boosterspanning aan C130 of de spanning aan G> 
van de beeldbuis levert normale waarden op. Dan werkt de lijneindtrap 
goed en de hoogspanningsgelijkrichtbuis B18 (DY 86) kan defect zijn of 
er is een onderbreking in de hoogspanningswikkeling $52. 


b) De anoden van de lijneindbuis B16 (PL 36) en de boosterdiode B17 (PY 81) 
staan gloeiend. Dan is er óf sluiting in de windingen van de lijntransfor- 
mator óf de stuurspanning van de lijneindbuis ontbreekt. 

Sluiting in de windingen kan in de servicewerkplaats meestal niet worden 
geconstateerd. Hier moet de transformator dus ter controle door een andere 
worden vervangen. 

Daarom moet, voor we daartoe overgaan, beslist worden nagegaan of de 
stuurspanning aan de lijneindbuis wel de juiste waarde heeft. Met behulp 
van de oscilloskoop worden zowel de amplitude als de vorm gecontroleerd. 
Wordt hier ezn fout geconstateerd, dan moet de lijnoscillatorschakeling 
met buis B15 nader worden onderzocht. 


7) Geluid is goed, beeld in vertikale richting vervormd of er is slechts cen enkele 


vertikale lichte streep te zien. 


Aangezien het beeld in vertikale richting vervormd is, moet de fout zitten in het 


rastertijdbasisapparaat. (fig. 12-6). 
Versterker H 


kiezer 


Geseinde 
regeling 


onderdrukiang | el 
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a) De rastereindtrap B20 levert via de uitgangstransformator $63 - S65 de zaag- 
tandvormige stroom aan de vertikale afbuigspoel. Heeft de stroomtoeneming 
in de afbuigspoelen niet lineair met de tijd plaats, dan wordt de elektronenstraal 
in vertikale richting met verschillende snelheid over het scherm bewogen. Is de 
vertikale af buigsnelheid onder in het beeld groter dan aan de bovenzijde, dan 
worden b.v. de benen van een persoon langgerekt en het hoofd verschijnt plat- 
gedrukt, omdat de afstand van de lijnen aan de onderzijde groter is dan boven. 
Het omgekeerde geval kan zich ook voordoen. 


Meting 

De uitgangsspanning van de rasteroscillator (blokkeeroscillator 820) wordt 
met de oscilloskoop gecontroleerd. Is deze in orde, dan wordt het oscillogram 
opgenomen aan het stuurrooster van de rastereindbuis B20 en in de anodekring. 
Bij meting van deze punten moet er aan worden gedacht, dat reeds geringe 
afwijkingen van de voorgeschreven vorm ernstige vervorming in de rasteraf- 
buiging ten gevolge hebben, zodat het oscillogram slechts grote fouten kan 
aantonen. 


Daarom is het bij slechte vertikale lineariteit het beste, de onderdelen van het 
gehele netwerk (met de beide raster-lineariteitsregelaars) tussen de blokkeer- 
oscillator en het stuurrooster van de rastereindbuis, stuk voor stuk te contro- 
leren. 

Weerstandsmeting met de GM 6000, capaciteitsmeting met de meetbrug 
GM 4144 (Philoskoop II). 


Is er slechts een enkele streep op het scherm te zien, dan is het rastertijdbasis- 
apparaat geheel uitgevallen. 


b) 


Meting 
Men controleert, door het opnemen van oscillogrammen met verminderde 
helderheid, het functioneren van de blokkeeroscillator B20 en van de eindtrap 
B20 en lokaliseert de eigenlijke fout weer door stroom- en spanningsmetingen. 


Fig. 12-7 geeft een overzicht van het gebruik van de meetinstrumenten bij het 
opsporen van fouten in televisie-ontvangers. 
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HOOFDSTUK 13 


HET TESTBE 


D 


Het testbeeld bestaat uit een aantal geometrische figuren, die het door hun vorm 
en rangschikking mogelijk maken, ezn nauwkeurige controle uit te oefenen op de 
goede werking van een televisie-ontvanger. Fig. 13-1 is een foto van het testbeeld, 
zoals dit op de beeldbuis van een goed werkende ontvanger is te zien. 

Met behulp van het testbeeld worden ingesteld: 


Fig. 13-1 


de plaats van het beeld op de beeldbuis (centrering), 

de hoogte en de breedte van het beeid, 

de lineariteit van het beeld in beide afbuigrichtingen, 

de HF-oscillator, ji j 

de focussering. 
Deze werkzaamheden worden uitvoerig beschreven in het hoofdstuk „Opsporen 
van fouten met behulp van foto's”, zodat we er hier niet verder op behoeven in 
te gaan. 
Andere controlemogelijkheden en instellingen zijn: 


1) Controle van de interliniëring 


Als in de horizontale wiggen van het testbeeld een interferentieverschijnsel optreedt, 
het in fig. 13-2 zichtbare moiré-effect, dan is de interliniëring niet in orde. 


13] HET TESTBEELD 191 


Fig. 13-2 


Zoals reeds in hoofdstuk 3 werd uiteengezet, moeten de lijnen van het even raster 
(2,4,6 enz.) precies worden geschreven tussen de lijnen van het oneven raster 
(1, 3, 5 enz.). 

Is er door de een of andere oorzaak geen goede synchronisatie van de rasters, dan 
zijn de rasters „„gepaard” waardoor het afgebeelde effect ontstaat. 

Bij het gebruik van de kunstsignaalgenerator GM 2893 treedt dit verschijnsel niet 
op, omdat deze generator zonder interliniëring werkt. 

De fout ontstaat door een onjuiste instelling van de rasterfrequentieregelaar R171, 
soms kan een fout in de integratieketen voor de rasterimpulsversterker B19 
optreden. 


2) Controle op de instelling van het contrast en de helderheid 


Het testbeeld bevat twee horizontale en twee vertikale strepen, waarvan de helder- 
heid trapsgewijze oploopt van zwart tot wit, de z.g. tintenschaal. 

Zijn zowel contrast als helderheid goed ingesteld, dan moet men het blokje 1 wit 
en het blokje 10 zwart zien. Daarbij moet tussen blokje 1 en 2 en ook tussen 9 en 10 
nog een verschil in helderheid zijn te onderscheiden. 


3) Controle op de definitie 
De tijd, die gedurende een lijnperiode ter beschikking staat voor het schrijven van 
de beeldinhoud, bedraagt ongeveer Totale lijn periode 64 usec). Gedurende 
deze tijd ligt er aan d2 stuurelektrode van de beeldbuis een videospanning, waarvan 
de vorm afhangt van de beeldinhoud van de lijn, die juist op dat ogenblik wordt 
afgetast. In fig. 13-3 is het videosignaal getekend, dat nodig is om de lijn A - A 
van het daarboven staande testbeeld te schrijven. 
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Sipe 


Fig. 13-3 


De trapvormige spanningstoename in het midden van de lijn komt overeen met 
de tintenschaal, d.w.z. de blokjes 1 - 10, waarvan de helderheid van wit naar zwart 
afneemt. 
Op overeenkomstige wijze kan ook de videospanning van de lijn B-B worden 
getekend, fig. 13-4. De smalle impulsen in het midden stellen de lijnen voor van 
de vertikale wig, ongeveer op de hoogte van het getal 200. 
Voor het schrijven van alle strepen van de wig is, zoals uit fig. 13-4 blijkt, een tijd 
beschikbaar van ongeveer 3,5 usec. In deze tijd wordt het scherm 10 maal wit en 
10 maal zwart gestuurd, zodat per periode van deze videospanning een tijd nodig 
is van 0,35 usec. De frequentie is dan: 

1 1 


f= z= = 
T 0,35-10-6 2,8 MHz 


In fig. 13-5 is de videospanning getekend, die overeenkomt met het schrijven van 
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Fig. 13-4 


lijn C - C van het testbeeld. Voor het schrijven van de vertikale is nu nog maar 
2,8 usec beschikbaar, zodat de frequentie van deze videospanning ongeveer be- 
draagt: 

1 


f= 0,2810% 


= 3,6 MHz. 


De mogelijkheid de strepen van de vertikale wiggen nog te kunnen onderscheiden 
is dus een maatstaf voor de hoogste modulatiefrequentie, die nog met voldoende 
grote amplitude door de ontvanger wordt doorgelaten. Een goede TV-ontvanger 


aoai 
“Et m "e 
Fig. 13-7 
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heeft een hoogste grensfrequentie 
van ca. 5 MHz, zodat de wig tot 
het getal 400 nog wordt gedefi- 
nieerd (fig. 13-6). Men zegt dan 
kortweg: „de ontvanger heeft in 
horizontale richting een oplos- 
send vermogen van 400 lijnen”. 
Geeft de ontvanger een geringere 
definitie, dan wordt de vertikale 
wig, zoals b.v. in fig. 13-7, reeds 
bij het getal 200 onscherp. Tege- 
lijkertijd geeft het beeld in zijn 
geheel een wazige indruk, door- 
dat de fijnere details nu niet meer 
worden overgebracht. 
Een dergelijke fout kan ontstaan 
door een slechte afregeling van 
Fig. 13-6 het toestel, slechte antenne-in- 
stallatie (ook reflecties met korte 
looptijd) of defecte onderdelen (smoorspoelen voor het ophalen van de hoge fre- 
quenties) in de videoversterker. 


De zo juist beschreven fout, onscherpte in horizontale richting, mag niet worden 
verward met een slechte focussering. Is er een focusseerfout, dan is het beeld ook 
onscherp en wazig, maar dan treedt de onscherpte zowel horizontaal als verti- 
kaal op. 


HOOFDSTUK 14 


HET OPSPOREN VAN FOUTEN MET BEHULP VAN FOTO'S 


Wanneer in een televisie-ontvanger een bepaalde fout optreedt, dan ontstaat er 
in veel gevallen ook een beeld op de beeldbuis met voor die fout karakteristieke 
afwijkingen. Een technicus, die geoefend is in het „lezen” van bepaalde afwijkingen 
in het beeld, kan daaruit dan ook dikwijls onmiddellijk concluderen in welk gedeelte 
van de ontvanger de fout zit. Dit „herkennen op het eerste gezicht” stelt natuurlijk 
een grote service-ervaring voorop. Om de technicus in staat te stellen deze ervaring 
in zo kort mogelijke tijd op te doen, zijn in dit hoofdstuk foto’s gereproduceerd 
van televisiebeelden, die karakteristieke afwijkingen vertonen, welke door bepaalde 
fouten zijn veroorzaakt, 

Deze foto’s hebben alleen dan nut, wanneer de tekst en de foto’s nauwkeurig 
worden bestudeerd. In deze teksten wordt een verklaring gegeven van de in het 
beeld optredende afwijkingen en aangegeven hoe de fouten kunnen worden opge- 
spoord, resp. kunnen worden opgeheven. 

Steeds is (behalve wanneer het gaat om fouten, die alleen maar optreden bij het 
ontvangen van cen televisiezender) op de linker bladzijde een foto van het test- 
beeld, zoals dat van de zender wordt ontvangen, opgenomen, terwijl op de rechter 
bladzijde het overeenkomstige beeld is gereproduceerd, zoals het er uit ziet bij aan- 
sluiting van de signaalgenerator GM 2893. 

Deze opzet werd gekozen om het de technicus mogelijk te maken de fouten ook 
dan te localiseren, wanneer geen testbeeld door de zender wordt uitgezonden. 

De foto's van het beeld op de beeldbuis zijn onderverdeeld in twee grote groepen: 


1) Instelfouten 
Dit gedeelte omvat de fouten, die kunnen worden teruggevoerd tot het onjuiste 
instellen van een van de instelknoppen. 


2) Algemene fouten 
In dit gedeelte zijn die foto's van afwijkingen opgenomen, die zijn terug te voeren 
tot fouten in de ontvanger of storingen door oorzaken van buiten. 
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Gebruikte afkortingen van de instel- en regelorganen 
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Bedieningsknoppen, zowel voor als achter op het apparaat. 
Instelregelaars, achter in het apparaat (instelling m.b.v. schroevedraaier) 
scherpteregeling (focussering) 


Met regelaar R103 wordt de focusseerspanning voor het derde en vijfde 
rooster van de beeldbuis ingesteld. De instelling moet zodanig zijn, dat er 
een gelijkmatige scherpte ontstaat van de lijnenstructuur over het gehele 
oppervlak van het beeld. Zou het eventueel niet mogelijk zijn de scherpte 
over het gehele beeld gelijkmatig in te stellen, dan moet in ieder geval het 
midden van het beeld scherp worden gefocusseerd, aangezien een geringe 
onscherpte aan de randen minder hinderlijk is dan scherpteverlies in het 
midden van het beeld. 


vertikale lineariteit (rasterlineariteit) 

Terwijl met regelaar) R174 de totale lineariteit wordt ingesteld, kan men 
met regelaar [FJR178 de rasterlineariteit aan de bovenrand van het beeld 
nog extra bijregelen. Aanbevolen wordt deze instelling uit te voeren met 
een testbeeld. 


regelaar vertikale synchronisatie (rastersynchronisatieregelaar) 
Regelaar{vs]R170 dient voor de grofinstelling van de rasteroscillator. 
Men zet @ R171 in de middenstand en stelt [vs] R170 zodanig in, dat het 
raster stabiel synchroniseert. 


regelaar horizontale synchronisatie (lijnsynchronisatieregelaar) 

Vóór het instellen van [ss]plaatst men regelaar) R117 in de middenstand 
en stelt dan door het verplaatsen van de ijzerkern [ns] in de lijnoscillator- 
spoel S48/S49, de juiste lijnfrequentie in. 


horizontale lineariteit (lijnlineariteit) 

Door de verstelbare ferrietkern kan de magnetische verzadiging van de 
lijn-lineariteitsspoel S60 worden veranderd. moet bij een testbeeld zo 
worden ingesteld, dat een gelijkmatige lijn-lincariteit ontstaat. 


regelaar beeldbreedte 

De beeldbreedte kan men veranderen door keuze van de koppeling van de 
afbuigspoelen met behulp van een vierpolige schakelaar op de lijntrans- 
formator. Door de achterwand van de lijnkooi-afscherming is de bake- 
lieten omschakelknop te bereiken. Deze moet eerst iets worden ingedrukt 
en kan dan door draaien in een van de vier vaste standen worden geplaatst. 


ionenval 
De instelling van de ionenval wordt het beste verricht tijdens de uitzending 
van een testbeeld en heeft plaats in twee bewegingsrichtingen. 
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1) De ionenval langs de hals van de beeldbuis bewegen tot maximale 
helderheid op het beeldscherm is bereikt. Deze maximale helderheid 
blijft over korte afstand constant. 

Door de ionenval iets te verdraaien om de hals van de beeldbuis kun- 
nen geringe kussen- of tonvormige vervormingen worden gecorrigeerd. 
Deze instelling mag echter onder geen voorwaarde leiden tot een ver- 
mindering van de maximale helderheid van het beeld. 

Bij de instelling van de ionenval moet er verder op worden gelet, dat de 
ontvanger beslist niet gedurende langere tijd bij vol opgedraaide helder- 
heidsregeling en onjuist ingestelde ionenval mag staan ingeschakeld, 
omdat dit beschadiging van de beeldbuis tengevolge heeft. 


= centreerplaatjes 


Voor de instelling van de plaats van het beeld zijn op de afbuigeenheid 
twee draaibare, gemagnstiseerde plaatjes aangebracht. Deze centreer- 
plaatjes moeten zodanig worden ingesteld, dat de randen van het beeld 
door het beeldmasker zuiver worden afgedekt. Er moet aan worden ge- 
dacht, dat de rasterlineariteit eerst goed moet zijn ingesteld. Staat het 
beeld schuin, dan kan door een kleine draaiing van de afbuigeenheid 
het beeld worden rechtgezet, nadat de bevestiging van de afbuigeen- 
heid aan de hals van de buis iets is losgemaakt. 

Aangezien de instellingen van de ionenval en de centreerplaatjes onderling 
iets afhankelijk van elkaar zijn, moeten beide instellingen afwisselend 
worden herhaald. 


afstandsbediening, 

De ontvanger is voorzien van een aansluiting voor bediening op afstand, 
waarmee regeling mogelijk is van de geluidssterkte, het contrast en de 
helderheid, 


instelling oscillator 

Voor het naderhand corrigeren van de HF-oscillator kan men na het ver- 
wijderen van de knop van de schakelaar van de kanaalkiezer, met een 
niet-metalen schroevedraaier via de gaten in de fijnregelknop voor de af- 
stemming en van de kanaalkiezer, de messingen kern van de oscillator- 
spoel zodanig instellen, dat een optimale beeldkwaliteit ontstaat. 

Door rechtsom te draaien wordt de oscillatorfrequentie hoger. 


helderheidsregelaar 

De helderheidsregelaar [T]R9S moet zodanig worden ingesteld, dat 
geheel opgedraaide helderheidsregelaar @) R97 en bij minimale instelling 
van de contrastregelaar® R86 op het scherm een zwakke beginhelderheid 
is te zien. Bij deze instelling is men er zeker van, dat met regelaar®) R97 
het juiste regelbereik van de helderheid wordt bestreken en bij geheel 
opgedraaide contrastregelaar geen te zware belasting van de hoogspanning 
optreedt. 
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Fig. 14-3 003 


VERSCHIJNSEL 


Goed beeld 


VERKLARING 


Het testbeeld werd uitvoerig besproken in hoofdstuk 13. 
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Fig. 14-4 045 
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Fig. 14-5 010 


VERSCHIJNSEL 


De definitie in horizontale richting is slecht. Dit is duidelijk te zien aan de 
vertikale wiggen, die slechts tot 300 lijnen zuiver gescheiden worden gezien 


Men mag deze fout niet verwarren met slechte focussering, want daarbij is het 


beeld ook in vertikale richting onscherp en maakt dan een wazige indruk 


VERKLARING 


Deze fout is een gevolg van een slechte afstemming van de ontvanger. Daardoor 
wordt de weergave van de hoge modulatiefrequenties sterk verzwakt, omdat de 
bovenste zijband dan buiten de doorlaatkromme van de ontvanger ligt (fig 
eluid niet in orde, omdat 


14-6). Dikwijls is in dit geval ook de weergave van het 


de geluidsdraaggolf eveneens ver er buiten valt 
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HF -Signoal 
pt ED 


Pp 


ONTSTORINGSVOORSCHRIFT 


De ontvanger moet met de knop fijnafstemming ©) nauwkeurig worden afge- 
stemd. Druktoets „Afstemindicatie” indrukken en het beeldvenster op maximale 
breedte instellen. Isnu noggeen verbeteringte constateren, dan moet de oscillator- 
frequentie opnieuw worden ingesteld. De knop van de kanaalschakelaar &) 
wordt verwijderd, door de gaten van de op het midden van zijn draaimogelijk- 
heid ingestelde fijnafstemknop, kan dan de messingen kern van de oscillator- 
spoel met een niet-metalen schroevedraaier zodanig worden ingesteld, dat de 
beste beeldkwaliteit ontstaat. In het afgebeelde geval moet de kern iets worden 
ingedraaid: verhoging van de oscillatorfrequentie. 


SIGNAALGENERATOR 


Een signaalgenerator is in dit geval alleen maar te gebruiken als de frequentie- 
schaal van de GM 2893 met behulp van een goed werkend toestel werd geijkt 
op de streek-televisiezender. Onder normale omstandigheden is de schaal van 
de service signaalgenerator voor deze instelling niet nauwkeurig genoeg. 
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14-7 ot 


Fig 


VERSCHIJNSEL 


Het beeld maakt een reliëfachtige indruk. Bij nauwkeurige beschouwing ziet 
men, dat aan de linker rand van een donker vlak een extra zwarte lijn ontstaat 
en aan de linkerzijde van een wit vlak een extra witte lijn. 


VERKLARING 


De fout is eveneens het gevolg van een slechte afstemming 


an de ontvanger. 
In dit geval worden de hoge modulatiefrequenties te veel opgehaald doordat de 
beelddraaggolf te laag op de doorlaatkromme ligt (fig. 14-8). 
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Fig. 14-8 


Reliëfvorming ontstaat door het te ver doorslingeren („doorschot”) van het 
videosignaal als gevolg van de te sterk overgebrachte modulatiefrequenties 
Normaal videosignaal (lijn) fig. 14-9 

videosignaal met „doorschot” fig. 14-10 


Bij het indrukken van de „reliëf druktoets wordt hetzelfde effect tot op nauw- 


keurig van te voren bepaalde grootte verkregen door een verandering in de 


van het vide 


schakeli: 


gedeelte. De indruk die het beeld maakt, is dan beter 


Fig. 14-9 Fig. 14-10 


ONTSTORINGSVOORSCHRIFT 
Als bij fig. 14-5. In dit geval moet de oscillatorkern iets naar buiten worden 


gedraaid, wanneer althans de normale fijninstelling niet voldoende is 
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Fig. 14-11 oor 


VERSCHIJNSEL 
Het beeld verschijnt naar links scheef staand op het scherm. Het is door een of 
meer zwarte balken verdeeld 


VERKLARING 


De horizontale oscillator, kortweg lijn- of sinusgenerator genoemd, werkt op 
een te hoge frequentie. 

Daardoor is de zaagtandstroom in de horizontale afbuigspoelen niet in faze 
met het ontvangen signaal. Het gevolg daarvan is, dat de onderdrukkings- 
„gaten” van het signaal in voortdurende, naar de tijd verschoven, volgorde de 
elektronenstraal van de beeldbuis onderdrukken, waardoor de zwarte balken 
op het beeldscherm ontstaan. De verdere inhoud van het beeld komt dan 
natuurlijk ook niet op de juiste tijd en verschijnt als helderder vlakken tussen 
de donkere balken. 
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ig. 14-12 047 
ONTSTORINGSVOORSCHRIFT 
De lijnfrequentieregelaar (1) van de ontvanger zo ver naar rechts draaien, tot 


het beeld goed is. D.w.z. de lijnfrequentie in de ontvanger wordt in overeen- 
stemming gebracht met de lijnfrequentie van de zender, de ontvanger is dan 
gesynchroniseerd. Is het regelgebied van de regelaar niet voldoende (het beeld 
moet ong 


veer in het midden van het re 


Igebied synchroon worden), dan moet 
de juiste frequentie worden ingesteld met behulp van de lijnoscillatorspoel 
S48-S49. De kern van de lijnoscillatorspoel is via de achterzijde van het chassis, 
punt [rs] te bereiken. 
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Fig. 14-13 
VERSCHIJNSEL 


002 


Het beeld verschijnt naar rechts scheefliggend op het scherm en is door een of 
meer zwarte balken verdeeld. 


VERKLARING 


Als onder fig. 14-11, alleen werkt hier de lijnoscillator op een te lage frequentie 


1. INSTELFOUTEN 209 


Fig. 14-14 046 


ONTSTORINGSVOORSCHRIFT 


De lijnfrequentieregelaar van de ontvanger zo ver naar links draaien, tot een 
goed beeld wordt verkregen. Zie ook onder fig. 14-11. 
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14-15 005 


VERSCHIJNSEL 


Het beeld „loopt” langzaam naar boven of naar beneden, dus in vertikale 
richting over het scherm. 


VERKLARING 


De frequentie van de rasteroscillator is te laag of te hoog ingesteld. De raster- 


oscillator wordt daardoor niet gesynchroniseerd. De brede zwarte balk op het 


beeld wordt veroorzaakt door de rasteronderdrukking in het videosignaal, 


waarin ook de beeldsynchronisatie-impulsen liggen 


1. INSTELFOUTEN 2 


vas Br 


ONTSTORINGSVOORSCHRIFT 


De rasterfrequentie wordt door langzaam draaien van rasterfrequentieregelaar 
® veranderd tot het beeld zuiver in het masker en stil staat. Men zegt: Het 
beeld is gesynchroniseerd.* 


* Eigenlijk zou men moeten zeggen: de rasteroscillator is gesynchroniseerd met de 
synchronisatie-impulsen van de zender, of: de rastertijdbasis is gesynchroniseerd, maar 
in het algemene spraakgebruik gebruikt men dikwijls bovenstaande uitdrukking. 


Fig. 14-17 006 


VERSCHIJNSEL 


Het beeld „loopt” snel in vertikale richting. 


VERKLARING 


Als onder fig. 14-15, alleen is de frequentie-afwijking in dit geval zeer groot. 


Bij het gebruik van de GM 2893 (blokkenpa- 
troon) ontstaat hetzelfde beeld als in fig. 14-16. 
De zwarte horizontale strepen (de rasteronder- 


drukking) loopt echter sneller over het beeld- 
scherm. 


ONTSTORINGSVOORSCHRIFT 


De rasterfrequentie wordt nauwkeurig ingesteld met de rasterfrequentierege- 
laar G. In veel gevallen zal het bij deze fout niet mogelijk zijn de gelijkloop 
alleen met de rasterfrequentieregelaar in te stellen. In dat geval moet metde 
rasterfrequentie voorregelaar [vs] de synchronisatie worden ingesteld, terwijl 
de rasterfrequentieregelaar & in de middenstand staat. ( [vs] op achterzijde 
chassis, schroevedraaier instelling). 
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007 


VERSCHIJNSEL 

Het beeld „loopt” in vertikale en horizontale richting. Het komt ook voor, dat 
het alleen in vertikale richting loopt, terwijl het in scheve stand in horizontale 
richting stilstaat. Ook het omgekeerde komt voor. 

VERKLARING 

1.) Zowel de lijn- als de rasterfrequentie zijn niet goed ingesteld. Er treedt een 
combinatie op van de fouten fig. 14-11 en fig. 14-15. 

De oscillator in de kanaalkiezer is niet goed afgeregeld. Dan treedt er 
geen synchronisatie op omdat de beelddraaggolf te dicht bij de afstemfre- 
quentie (35,5 MHz) van het filter van de storingonderdrukking ligt ( 
14-20). 

De storingonderdrukkingsschakeling spreekt dan niet alleen aan op storing- 
impulsen, doch ook op de zendersynchronisatie-impulsen. Daardoor worden 
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F 14-19 050 


de synchronisatie-impulsen in 
de amplitudezeef door de, in {f r —} x 
tegenfaze zijnde, impulsen van i 

de storingonderdrukkingsscha- 
keling onderdrukt en het is niet 
mogelijk de ontvanger te syn- _/ rv 


chroniseren. 334 355 EN 
Fig. 14-20 
ONTSTORINGSVOORSCHRIFT 


1.) Eerst de lijnfrequentieregelaar zodanig instellen, dat het beeld in horizontale 
richting stilstaat, dan met de rasterfrequentieregelaar de juiste rastersyn- 
chronisatie instellen 

2.) De oscillator in de kanaalkiezer moet worden ingesteld op de wijze zoals 
is beschreven onder foto 14-5. 
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Fig {14-21 012 


VERSCHIJNSEL 


Het beeld maakt een fletse indruk. De delen die zwart moeten zijn, worden grijs, 
zonder dat de helderheid abnormaal hoog is opgedraaid. 


VERKLARING 


De contrastregelaar @) is niet goed ingesteld. Daardoor is de amplitude van 
het videosignaal te klein en wordt de beeldbuis niet voldoende uitgestuurd. 


1. INSTELFOUTEN 


Fig. 14-22 ossa 


ONTSTORINGSVOORSCHRIFT 


Het contrast wordt met behulp van de contrastregelaar @) groter gemaakt. 
Daarbij kan het nodig zijn de helderheidsinstelling bij te regelen. Het contrast 
is goed ingesteld, als bij normale helderheid de tintenschaal van het testbeeld 
goed wordt weergegeven. 


218 


Fig. 14 23 013 


VERSCHIJNSEL 


Het beeld is veel te donker, de lichte vlakken worden grijs en werkelijk wit 
ontbreekt, 


VERKLARING 


Er is voldoende contrast, maar een te geringe helderheid. Dit is terug te voeren 
op een verkeerde instelling van het werkpunt van de beeldbuis. Tengevolge van 
het onvoldoende omhoog regelen van de helderheidsregelaar @) heeft de beeld- 
buis een te hoge negatieve voorspanning, zodat zelfs heldere lichten (laagste 
roostervoorspanning bij aanwezig videosignaal) slechts een grijs beeld geven. 
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ONTSTORINGSVOORSCHRIFT 


De helderheid wordt met behulp van de helderheidsregelaar @) vergroot tot 
de tintenschaal goed wordt weergegeven. 

Is dit alleen met (&) niet te bereiken, dan moet met de voorregelaar [T] achter 
op het chassis het juiste regelbereik worden ingesteld. 
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VERSCHIJNSEL 


Beeld bij ingedrukte toets „afstemindicatie” 


VERKLARING 


In het theoretische hoofdstuk 9 werd reeds de afstemindicatie besproken 
Het beeld moet tot op maximale vensterbreedte worden geregeld. Dan is de 


fijnafstemming ©) goed i 


esteld 
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Bij geringe ontvangsterkten schijnt de beeldkwaliteit subjectief beter te zijn als 
de beelddraaggolf iets hoger dan normaal op de Nyquistflank ligt. Om een bij- 
regeling van de afstemindicatie -referentiekring te voorkomen wordt de toets 
„Ruis“ ingedrukt, waardoor de ruis in het beeldsignaal vermindert. 


Fig. 14-26 015 


VERSCHIJNSEL 


Het beeld is niet breed 
zijden van het beeld ontstaat een zwarte balk 


noeg. Daardoor wordt de cirkel ovaal en aan beide 


VERKLARING 


De zaagtandstroom in de horizontale afbuigspoel is te klein 


ONTSTORINGSVOORSCHRIFT 


Met de beeldbreedteschakelaar [mm] wordt de juiste beeldbreedte ingesteld. 
Daartoe wordt de schakelaar, die via de achterwand van de kooi om de lijn- 
transformator met een schroevedraaier is te bereiken, ingedrukt en de juiste 
beeldbreedte ingesteld. 
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056 


ATTENTIE! 
Bij moderne beeldbuizen bedraagt de verhouding hoogte/breedte van het beeld- 
scherm 4 : 5, terwijl het normbeeld een verhouding 3 : 4 heeft. Daarom moet de 


beeldbreedte zodanig worden ingesteld, dat het beeld horizontaal iets buiten 


de randen valt, omdat, wanneer dat niet zo is, de beelden bij volle rasterampli- 
tude zijn samengedrukt. De schets fig. 14-28 laat zien, dat slechts een kleine 
correctie nodig is, ca. 7 “van de werkelijke beeldbreedte wordt afgedekt. 


i 
i 
i 
3j 
i 
i 
i 


Fig. 14-28 
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Fig. 14-29 016 


VERSCHIJNSEL 


Het beeld is niet hoog genoeg. Hierdoor wordt de cirkel ovaal en aan de onder- 
en bovenrand van het beeld zijn horizontale zwarte balken te zien 


VERKLARING 


De zaagtandstroom door de vertikale afbui; 
tude. 


poelen heeft een te kleine ampli- 
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Fig. 14-30 057 


ONTSTORINGSVOORSCHRIFT 


De regelaar voor de beeldhoog 


M) aan de achterzijde van de ontvanger wordt 
zodanig ingesteld, dat het beeld juist de volle hoogte van het beeldscherm 


bedekt 
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VERSCHIJNSEL 

Het beeld is vervormd. Aan de bovenkant is het uitgerekt, aan de onderzijde 
samengedrukt 

VERKLARING 


De stroom door de rasterafbuigspoelen is niet lineair met de tijd. Daardoor 
is de afbuigsnelheid van de elektronenstraal aan de bovenzijde groter dan nor- 


Stroom door de rasterafbuigspoe- Stroom door de rasterafbuigspoelen 
len bij normaal beeld. bij het beeld van fig. 14-31 en 14-32 


1. INSTELFOUTEN 


15 


Fig. 14-32 oss 


maal. Het beeld wordt uitgerekt. Aan de onderzijde is de snelheid te klein, 
waardoor het beeld wordt samengedrukt. 


ONTSTORINGSVOORSCHRIFT 


De lineariteit moet opnieuw worden ingesteld, totdat de cirkels in het beeld 
niet meer ei-vormig zijn en bij het blokkenpatroon de rechthoeken boven en 
onder even groot zijn. De regelorganen zijn van de achterzijde van het chassis 
af bereikbaar. Met de lineariteitsregelaar Œ) kan de totale lineariteit van het 
beeld worden ingesteld. Met regelaar [vi] wordt een eventueel aan de boven- 
zijde nog aanwezige niet-lineariteit opgeheven. Bij deze instellingen moet soms 
ook nog de rasteramplitude worden bijgeregeld. 
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Fig. 14-33 021 


VERSCHIJNSEL 


De cirkel op het beeld is ei-vormig naar rechts uitgerekt. 


VERKLARING 


De stroom door de horizontale afbuigspoelen is vervormd. Daardoor is de af- 
buigsnelheid aan de rechterzijde groter en het beeld verschijnt daar uitgerekt. 
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Fig. 14-34 oel 


ONTSTORINGSVOORSCHRIFT 


De stroom door de lijna 


buigspoelen moet door middel van de lineariteits- 
worden ingesteld op de juiste vorm. Om dit te bereiken verandert 
men de voormagnetisatie van de lineariteitsregelspoel door het in- of uitschui- 
ven van de kern. Bij deze instelling moet men er op letten of ook de rasterli- 
neariteit in orde is 


regelaar [ii 
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Fig. 14-35 006 


VERSCHIJNSEL 


Het beeld maakt een onscherpe indruk. 


VERKLARING 


Het beeld is niet gefocusseerd. Is de beeldbuis magnetisch gefocusseerd, dan 
heeft het focusseerveld niet de juiste sterkte. Bij de in de 17 TX 230 A gebruikte 
beeldbuis AW 43-80, die met elektrostatische focussering werkt, treedt deze 
fout niet zo sterk naar voren, omdat de punt-scher pte niet al te zeer afhankelijk 
is van de spanning op de focusseerroosters (rooster 3 en rooster 5). 
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osi 


ONTSTORINGSVOORSCHRIFT 


Bij de magnetische beeldbuis wordt een goede focussering verkregen door het 
veranderen van de afstand van de op de afbui 


e ferroxduur- 
schijfjes. Bij de elektrostatisch gefocusseerde buizen moet de scherpte met 
behulp van de voorregelaar [5] zodanig worden ingesteld, dat het beeld in het 
midden van het beeldscherm ook bij grotere helderheid nog scherp is. 


eenheid aanwezi 
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Fig. 14-37 020 


VERSCHIJNSEL 


Het gehele beeld staat scheef op het scherm. 


VERKLARING 


De horizontale en vertikale afbuigspoelen om de hals van de beeldbuis zijn 
verdraaid. 
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Fig. 14-38 060 


ONTSTORINGSVOORSCHRIFT 


De klem van de afbuigeenheid wordt losgeschroefd (schroef D) en door het 
draaien van de aluminium afschermbus waarin de afbuigspoelen zitten wordt 
de juiste beeldstand weer ingesteld Centreerplaatjes 

Hierna schroef D weer vastdraaien. 


Fig. 14-39 a Kl 


234 


Fig. 14-40 


019 


VERSCHIJNSEL 


Het beeld is niet goed gecentreerd, het staat te veel naar rechts en iets te laag 
op het beeldscherm. 


VERKLARING 


De centreerplaatjes op de af buigeenheid zijn niet goed ingesteld. Daardoor wordt 
de elektronenstraal te ver naar rechts en naar beneden afgebogen. 
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ONTSTORINGSVOORSCHRIFT 


Met de centreerplaatjes wordt de juiste beeldstand ingesteld door ze ten op- 
zichte van elkaar te verdraaien en ze 
tezamen naar links of rechts te draaien ai aad 
Daarbij moet er op worden gelet, dat 
de amplituden en de lineariteit van beide 


tijdbasisapparaten goed zijn ingesteld 


Fig. 14-42 


Fig. 14-43 


018 


VERSCHIJNSEL 


Er verschijnt ook bij geheel ingedraaide helderheidsregelaar slechts een zwak 
zeer wazig beeld, waarbij dikwijls een van de hoeken vrijwel geheel zwart 1s. 


VERKLARING 


De fout ontstaat door een niet goed ingestelde ionenval. Ter verklaring laat 
fig. 14-44 zien hoe zich de elektronen in de beeldbuis van katode naar 
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ua 


Fig. 14-44 


Fig. 14-45 


Fig. 14-4Sa 
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anode bewegen. In de beeldbuis ontstaan echter ook ionen, die aanmerkelijk 
zwaarder zijn dan de elektronen. Nu worden de ionen in elektrostatische velden 
op overeenkomstige wijze afgebogen als elektronen, omdat de ladingen van 
deze lichamen even groot zijn, zodat het scherm behalve dat van de elektronen 
ook nog een bombardement met ionen moet opnemen. Bijzondere maatregelen 
verhinderen dat deze ionen op het scherm terechtkomen, omdat in het tegen- 
overgestelde geval de fluorescerende laag op den duur zou worden vernield. 

Een ingebouwde ionenval zuivert de elektronenstraal van ionen. Daartoe 
wordt het elektronenkanon scheef in de hals van de beeldbuis aangebracht 
fig. 14-45, Op de hals, ongeveer ter hoogte van de knik in het elektrodensysteem, 
wordt een magneet geplaatst, waarvan het veld loodrecht staat op de bewegings- 
richting van de elektronenstraal. Aangezien de massa van de ionen aanmerkelijk 
groter is dan die van de elektronen, worden de ionen door het magnetische veld 
aanmerkelijk minder afgebogen dan de elektronen. Bij juiste instelling van de 
magneet komen alle elektronen op het scherm terecht, terwijl de minder sterk 
afgebogen ionen terecht komen op de versnellingsanode, zodat de elektronen- 
straal vrij is van de voor het materiaal van het scherm schadelijke, ionen. 

Fig. 14-45a toont de ionenvalmagneet. A is de bevestigingsbeugel van veren- 
staal, B zijn de magneten uit ferroxduur. Hiertussen is het verloop van het mag- 
netische veld getekend. 


ONTSTORINGSVOORSCHRIFT 


De helderheidsregelaar zo ver terugdraaien, tot het scherm nog maar een ge- 
ringe helderheid heeft, Dan wordt de magneet op de hals van de buis langzaam 
heen en weer geschoven en tevens iets naar beide zijden gedraaid tot het scherm 
de grootste helderheid vertoont. 

Na iedere reparatie aan de ontvanger, waarbij de ionenvalmagneet werd ver- 
wijderd, moet deze opnieuw worden ingesteld. Daarbij moet de pijl naar de 
buisvoet wijzen, terwijl de open zijde aan de bovenkant komt, zoals is gete- 
kend in fig. 14-45. 


DEEL 2 


ALGEMENE FOUTEN EN STORINGEN 
VAN BUITEN 
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Fig. 14-46 074 


VERSCHIJNSEL 


Er ontstaat alleen een lijnenraster op het beeldscherm, echter geen beeld en ook 
geen geluid. Bij geheel opgedraaide contrastregelaar vertoont het beeld geen 
ruis (sneeuw) terwijl er ook geen geluid is. 


VERKLARING 


Het horizontale en vertikale af buigapparaat zijn in orde. De voedingsspannin- 
gen op de beeldbuis zijn eveneens in orde, want het lijnenraster is met de nor- 
male helderheid aanwezig. De fout moet worden gezocht in het HF- of MF- 
gedeelte van de ontvanger. 
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Fig. 14-47 


ONTSTORINGSVOORSCHRIFT 


De HF- en MF-versterker moeten worden gecontroleerd met behulp van de 
signaal generator GM 2893 en de „signal tracer” GM 7600 (zie ook: het 
systematisch opsporen van fouten in een TV-ontvanger). 
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062 


VERSCHIJNSEL 


Fig. 14-48 


Er ontstaat geen beeld, bij op maximum ingestelde contrastregelaar vertoont 
het lijnenraster echter ruis (sneeuw), die ook uit de luidspreker is te horen. 


VERKLARING 


De ruis bewijst, dat de versterkers van de ontvanger geheel in orde zijn. 
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Mogelijke storingsoorzaken zijn: 
1. Er is geen signaal. 
2. De antenne-invoerleiding is onderbroken. Bij een sterk zendersignaal is 


meestal nog een zwak beeld op het scherm te zien. 


3. De HF-voorversterkbuis is uitgevallen. De ruis bewijst, dat de ontvanger 
voldoende gevoelig is. Nu is echter bij de moderne ontvangers de versterking 
achter de mengbuis reeds zo groot, dat de ruis van de mengbuis zelf reeds 
dit effect kan veroorzaken. 


ONTSTORINGSVOORSCHRIFT 


Antenne-installatie controleren, eventueel de aansluiting van de antennein- 
voerleiding op de kanaalkiezer controleren. HF-voorversterkbuis vervangen en 
de werkspanningen controleren. 


Fig. 14-49 044 


VERSCHIJNSEL 
Het beeld is te klein en is bovendien niet scherp. 


VERKLARING 


De anodespanningen van de beide tijdbasisapparaten is te laag. Dit kan worden 
veroorzaakt door slechte gelijkrichtbuizen B21 en B22 of een onderbreking 
in de reservoircondensator C18. Ook kan de boosterdiode B17 (PY 81) een te 
lage emissie hebben. Daardoor daalt de boosterspanning, het gevolg daarvan 
is dat ten eerste de amplitude van de anodewisselstroom van de lijneindbuis B16 
te klein wordt, waardoor de hoogspanning en ook de breedte van het beeld af- 
nemen. Ten tweede is de boosterspanning afkomstig van de blokkeeroscillator 
B20’, zodat bij een lager worden van de boosterspanning ook de hoogte van het 
beeld minder wordt. De afname van de hoogspanning verstoort de focusering 
van het beeld. 
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Fig. 14-50 076 


ONTSTORINGSVOORSCHRIFT 


Allereerst moet het gelijkrichte 


edeelte van het voedingsapparaat worden 
gecontroleerd. Daarna de boosterdiode B17 vervangen en eventueel ook de 
lijneindbuis B16. 
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Fig. 14-51 014 


VERSCHIJNSEL 
Het beeld vertoont veel ruis, evenals het geluid. 


VERKLARING 


Zowel bij het testbeeld als bij het blokkenpatroon van de GM 2893 is er ruis in 
het signaal. 
De volgende fouten kunnen de oorzaak zijn: 
1.) Antenneverbinding naar kanaalkiezer is in de ontvanger onderbroken. 
2.) Er zit een fout in het HF-gedeelte van de ontvanger. 
Vertoont het beeld alleen ruis bij een van de zender opgevangen testbeeld, dan 
kunnen de oorzaken zijn: 

1.) De veldsterkte van de ontvangen TV-zender is te klein. 

IL.) De antenne-invoerleiding is buiten de ontvanger onderbroken. 
II.) De gebruikte antenne is niet geschikt of staat op een ongunstige plaats. 
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Fig. 14-52 055 


ONTSTORINGSVOORSCHRIFT 


Ad. len 2. 

Verbinding naar de kanaalkiezer controleren, controle van het HF-gedeelte 
zoals in hoofdstuk 12 paragraaf 2 is beschreven. 

Ad. I en II. 

Antenne-installatie controleren. Antenne met grotere versterking gebruiken, 
de opstelling proefondervindelijk veranderen. 


005 


VERSCHIJNSEL 


Het beeld „loopt” in vertikale richting. Ook door het instellen van de raster- 
frequentie — alsook van de daarbij behorende voorregelaar — is geen stil- 


staand beeld te verkrijgen 


VERKLARING 

Het rastertijdbasisapparaat of juister de rasterblokkeeroscillator, wordt niet 
gesynchroniseerd resp. de frequentie van de blokkeeroscillator wijkt zodanig 
van de nominale waarde af, dat het ook bij juiste synchronisatie-impulsen niet 


meer mogelijk is synchronisatie te verkrijgen 
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Fig. 14-54 oss 


ONTSTORINGSVOORSCHRIFT 


Buis B19' en B20' vervangen. Dan, zo nodig, de in hoofdstuk 12, paragraaf 5 
genoemde onderdelen met behulp van de oscilloskoop controleren. 


016 


VERSCHIJNSEI 


De beeldhoogte is onvoldoende, ook als de rasteramplituderegelaar 
maximum wordt gedraaid. 


VERKLARING 


De zaagtandstroom in de vertikale afbuigspoelen heeft een te kleine amplitude 
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VAN BUITEN 251 


ONTSTORINGSVOORSCHRIFT 


Buis B20 vervangen en de anodespanning en de schermroosterspanning van 
deze buis controleren. De stuurspanning van B20 die wordt geleverd door de 
rasterblokkeeroscillator B20’, controleren. Meten en controleren van de raster- 


eindtrap op de wijze zoals besproken in hoofdstuk 12, punt 7. Tenslotte is er 
ook een mogelijkheid, dat de fout schuilt in de rasteruitgangstransformator 
S63 tot S66 of dat er een sluiting optreedt in de vertikale afbuigspoelen $44 tot 


S45 


Fig. 14-57 043 


VERSCHIJNSEL 


Het beeld is naar onderen uitgerekt. Hierdoor ontstaat een ernstige vervorming 
en het onderste gedeelte van het beeld is niet meer te zien. 


VERKLARING 


De stroom door de vertikale afbuigspoelen is niet zaagtandvormig, maar 
heeft ongeveer de vorm van fig. 14-59. De oorzaak ligt in het uitvallen van de 
tegenkoppeling, er is dus een fout in het netwerk voor het rooster van de ras- 
tereindbuis B20. Aangezien bij deze fout zeer hoge spanningstoppen ontstaan 
in de rasteruitgangstransformator, is het aan te bevelen direct na het consta- 
teren van de fout de rasteramplituderegelaar @) R137 op minimum te draaien, 
om te voorkomen, dat er door de hoge spanningen overslag optreedt in de 
transformator of bij de eindbuis. 
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Fig. 14-59 


ONTSTORINGSVOORSCHRIFT 


De meting wordt gedaan opde wijzealsin hoofdstuk 12 onder 7 werd besproken. 


14-60 023 


VERSCHIJNSEL 


Er ontstaat een fel oplichtende horizontale streep op het scherm. Bij het con- 
stateren van deze fout moet men direct de helderheidsregelaar Gi) R97 op mi- 
nimum draaien, aangezien er anders gevaar bestaat voor het inbranden van het 


beeldscherm. 
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VERKLARING 


De rasteraf buiging is uitgevallen. Als mogelijke oorzaak van de fout komen in 
aanmerking: 

1.) vertikale afbuigspoelen niet in orde. 

2.) rasteruitgangstransformator defect 

3.) buis 220 defect 

4.) De blokkeeroscillator-transformator S61, $62 is defect enz. 


ONTSTORINGSVOORSCHRIFT 


De rastereindtrap wordt gecontroleerd zoals beschreven in hoofdstuk 12 
paragraaf 7. 


001 


VERSCHIJNSEL 


Het lijntijdbasisapparaat is niet meer te synchroniseren. Draaien aan de lijn- 
frequentieregelaar @) R117 helpt dus niet 


VERKLARING 


De werking van de lijnsynchronisatie werd besproken in hoofdstuk 9. 
De fout kan ontstaan door: 
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047 


1.) slechte diode in de diseriminatorschakeling; 
2.) weerstand R116 is te groot geworden: 

3.) de uit de lijntransformator teruggevoerde impuls bereikt de discriminator- 
schakeling niet: 

4.) de kern van de lijnoscillatorspoel S48-S49 is sterk ontregeld (zie ook instel- 
fouten) 


ONTSTORINGSVOORSCHRIFT 


Discriminatorschakeling en reactantiebuis controleren met de oscilloskoop en 


de buisvoltmeter. 


Fig. 14-63 033 


e 


VERSCHIJNSEL 


De synchronisatie van het lijntijdbasisapparaat is moeilijk. Is het beeld ge- 
synchroniseerd, dan staat het te ver naar links op het scherm (of te ver naar 
rechts, zie foto’s 14-65 en 14-66). 


VERKLARING 


De discriminatorschakeling is defect. Door onderbreking van de diode XS ligt 
de discriminator asymmetrisch, de abnormale gelijkspanning die ontstaat, 
verschuift het werkpunt van de reactantiebuis B15’, zodat de hier gereprodu- 
ceerde fazefout aan het begin van de lijn ontstaat. 
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Abb. 14-64 064 


ONTSTORINGSVOORSCHRIFT 


Diode en de belastingsweerstand daarvan controleren. Controle van de span- 
ningen en de oscillogrammen 
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VERSCHIJNSEL 


Als fig. 14-63 en 14-64, het beeld staat nu te veel naar rechts. 


VERKLARING 
Zie onder fig. 14-63. 
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Fig. 14-66 


ONTSTORINGSVOORSCHRIFT 


zie onder fig, 14-63. 
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Fig. 14-67 040 


VERSCHIJNSEL 


Het beeld verschijnt in horizontale richting over een gedeelte sterk ingesnoerd. 


VERKLARING 


De amplitude van de zaagtandstroom door de lijnaf buigspoelen neemt sterk af 
gedurende een deel van de vertikale a 


Fbuigperiode. De oorzaak zit in een 
slechte isolatieweerstand tussen gloeidraad en stuurrooster van de lijneindbuis 
B16. De 50 Hz bromspanning, die daardoor op het rooster van deze buis komt, 
moduleert de stuurspanning van de lijneindbuis, zodat de hierboven gereprodu- 
ceerde fout ontstaat. 
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JARBBE 
Ame 


ONTSTORINGSVOORSCHRIFT 


De lijnafbuigbuis B16 (PL 36) moet worden vervangen. 

Opmerking: Of het beeld aan de boven- of onderzijde is ingesnoerd (zie fig 
14-67 resp. 14-68) hangt af van de faze van de bromspanning op het stuur- 
rooster van B16. De faze kan worden gedraaid door de contactstop van de 
netaansluiting andersom in de wandcontactdoos te plaatsen. Verder zal bij 
normale testbeelduitzending door een zender de insnoering zich langzaam over 
het scherm verplaatsen, omdat de rastersynchronisatiefrequentie van de zender 
niet steeds gelijk is aan de netfrequentie (zender met kristalsturing). 
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Fig. 14-69 041 


VERSCHIJNSEL 
Het beeld is in horizontale richting golfvormig vervormd, bij het ontvangen 
van een zendertestbeeld verschuift deze storing in vertikale richting. 


VERKLARING 


De fout wordt veroorzaakt door een bromspanning van 50 Hz in de discri- 
minatorschakeling of op het stuurrooster van de reactantiebuis B15’. Het gevolg 

| daarvan is een fazefout in de lijnoscillator 15. Dat wil 

F- zeggen, terwijl in het bovenste deel van het beeld het 
ie begin van een lijn bij O zou moeten liggen (zie fig. 
14-71) begint, ten gevolge van de gesuperponeerde 
wisselspanning, de lijn vroeger en wel f usec voorijlend. 
In het onderste deel van het beeld treedt een vertra- 
ging van het begin van de lijn op van ¢ psec. 
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Fig. 14-70 068 


ONTSTORINGSVOORSCHRIFT 


Buis B15 vervangen, wordt geen verbetering geconstateerd, dan moet de 
discriminatorschakeling, eventueel ook B13’ worden gecontroleerd 
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Fig. 14-72 012 


VERSCHIJNSEL 


Niettegenstaande het contrast op maximum is geregeld, ontstaat een flauw 
beeld. 


VERKLARING 


HF-, MF-kringen of videogedeelte hebben een te geringe versterking. 
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045A 


ONTSTORINGSVOORSCHRIFT 


HF- en MF- gedeelte met „signal tracer” en de videoversterker met de oscillos- 
koop controleren. Verdere lokalisatie van de fout met behulp van spannings- 
en weerstandsmetingen. 
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14-74 036 


VERSCHIJNSEL 


Het beeld maakt een wazige indruk. In horizontale richting zijn de overgangen 
sterk vervaagd. De definitie kan met behulp van de vertikale wiggen niet meer 
worden vastgesteld, omdat zelfs een definitie van 200 lijnen niet meer aanwezig 
is, 


VERKLARING 


1.) Een, op een weerstand gewikkelde, serie-smoorspoel voor het ophalen van 
hoge frequenties in de videoversterker, heeft een onderbreking. Daardoor 
vormt de weerstand met de daarachter liggende buis- en bedradingscapa- 
citeit een filter, dat de hoge frequenties sterk afsnijdt 
(komt niet voor in de 17 TX 230). 
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Fig. 14-75 067 


2.) De ontvanger is totaal ontregeld (dit kan praktisch alleen het geval zijn na 
een onoordeelkundige reparatie). 

3.) Er is een verkeerd kanaal voor de ontvangst ingesteld; dit bemerkt men di- 
rect omdat geen geluid wordt ontvangen. 


ONTSTORINGSVOORSCHRIFT 


1.) Het videogedeelte met de oscilloskoop en de buisvoltmeter doormeten. 
2.) De doorlaatkromme opnemen en eventueel opnieuw afregelen. 
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VERSCHIJNSEL 


Horizontale golven, die zich bewegen in het ritme van het geluid, lopen over 


het beeld. 
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VERKLARING 


1.) De amplitude van de geluidsdraaggolf is door een onjuiste afstemming in 
de MF-versterker te groot. 


2.) Als het verschijnsel afhankelijk is van de geluidssterkte, dus alleen optreedt 
bij sterke geluidsweergave, dan treedt er microfonie op in de rastereindbuis. 


ONTSTORINGSVOORSCHRIFT 


Ad, 1 

MF-kromme opnemen en eventueel opnieuw afregelen. 
Ad. 2 

Rastereindbuis B20 vervangen. 
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Fig. 14-77 026 


VERSCHIJNSEL 


Het is moei! 


jk de ontvanger in vertikale richting te synchroniseren. Over het 
beeld ligt een donkere horizontale balk, die stil staat of langzaam in vertikale 
richting over het beeld beweegt. Daarbij kan ook een zwakke golfvormige ver- 
vorming optreden in horizontale richting. 


VERKLARING 


Er zit een sterke 50 Hz bromstoring in het videosignaal. 
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ONTSTORINGSVOORSCHRIFT 


Met de oscilloskoop nagaan waar de storing zich het eerst voordoet. Is de 
storing al in de videoversterker aanwezig, dan de katodes van de MF-versterk- 
buizen aftasten om te zien of de storing daar al optreedt. De bromspanning van 
50 Hz is laagfrequent en kan daarom met behulp van de oscillooskoop ook 
in de MF-versterker worden vastgesteld. 
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Fig. 14-79 032 


VERSCHIJNSEL 


Een brede band van zich heen en weer bewegende golflijnen loopt in vertikale 
richting over het beeld. 


VERKLARING 


Meestal zal dit het gevolg zijn van storing door een diathermie-apparaat (indu- 
strie-HF-generatoren). 

Veel diathermie-apparaten werken slechts gedurende de positieve halve periode 
van de netspanning, daarom beslaat de storing ook slechts het halve beeld. 
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Fig. 14-80 032A 


De door dergelijke apparaten uitgestraalde frequentie is niet constant, daar- 
door ontstaat de sluier-achtige moiré-storing. 
Fig. 14-79 laat een sterke en fig. 14-80 een zwakke storing zien. 


ONTSTORINGSVOORSCHRIFT 


De storingsdient van de PTT op de hoogte brengen met het verzoek de storings- 
bron te willen opsporen. 

Ontstaat de storing door een grondgolf, die buiten het normale ontvang- 
kanaal ligt (ontstaan van harmonischen in de ingangskring van de TV-ont- 
vanger) dan kan een voorgeschakeld filter, dat is afgestemd op de grondgolf 
van het storende apparaat, de storing opheffen. 

Eventueel kan de antenne iets worden verdraaid. 
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Fig. 14-81 028 


VERSCHIJNSEL 


Over het beeld lopen storende,,stippellijnen”. De ontvangst van het geluid wordt 
gestoord door een scherp ratelend geluid. 
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VERKLARING 


Het betreft hier een zeer sterke storing van een vonkende collectormotor. 
Auto-motorstoringen zien er ongeveer hetzelfde uit, alleen liggen de storende 
impulsen wat verder uit elkaar. 


ONTSTORINGSVOORSCHRIFT 


De storingsdienst van de PTT waarschuwen met het verzoek, de storingsbron 


te willen opsporen. Als de storingsbron bekend is, deze op de bekende wijze 
ontstoren. 
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Fig. 14-82 031 


VERSCHIJNSEL 


Over het normale beeld verschijnt een loodrecht of scheef verlopend lijnen- 
patroon. 


VERKLARING 


Dit verschijnsel is het gevolg van interferentie tussen de ontvangen beeld- 
draaggolf en een sterke storende HF-draaggolf. Het kan hierbij gaan om de 
harmonische van een UKG-ontvangeroscillator, de overgrote veldsterkte van 
een zender direct op de MF-rasterfrequentie of om storing door een amateur- 
zender (TV-trouble). 
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Het frequentieverschil tussen de ontvangen en de storende draaggolf bedraagt 
in fig. 14-82 ongeveer 0,5 MHz en in fig. 14-83 ongeveer 1,5 MHz. Bij toe- 
nemend frequentieverschil tussen de draaggolven wordt het streeppatroon 
steeds fijner. 


ONTSTORINGSVOORSCHRIFT 


De storingsdient van de PTT waarschuwen met het verzoek de storingsbron 
op te sporen. Is de storingsbron bekend, speciaal zendamateurs, deze op de 
hoogte stellen om eventueel een filter voor het toestel te schakelen. Bij sterke 
draaggolven direct op het raster MF, die via de HF-voorversterkerbuis op het 
mengrooster komen, helpt het voor de antenneklemmen opnemen van een 
MF-sperkring. 

In vele gevallen helpt het de antenne te verdraaien, wanneer daarbij althans het 
antennesignaal groot genoeg en vrij van reflecties blijft. 
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14-84 027 


VERSCHIJNSEL 


Naast het normale beeld verschijnt een „echobeeld” 


geesten”). Het gevolg 
daarvan is o.a. een verlies aan details in het beeld. De geluidsontvangst blijft 
normaal. 


VERKLARING 


1.) Het echobeeld ontstaat doordat, behalve de lang an de zen- 


der ontvangen beelddraaggolf ook nog een gereflecteerde draaggolf wordt 


de kortste we; 


ontvangen. Dit is voorgesteld in fig. 14-85. A is de zender, C de ontvanger. 
Behalve door de direct ontvang 


n draa; 


golf wordt in de antenne ook nog 


een spanning 


einduceerd door de, door het gebouw B, gereflecteerde draag- 
golf. 
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Gereftecteerde draaggolf 


Directe golf 


!Fig. 14-85 


Deze gereflecteerde draaggolf moet echter een langere weg afleggen 
tussen de zender en de ontvanger en komt daarvoor later aan dan de recht- 
streeks ontvangen golf, Bij de geluidsontvangst merken we niets daarvan, 
echter wel bij de ontvangst van een beeld. Nemen we b.v. aan, dat de af- 
stand A — C 1 km bedraagt en de afstand van A via B naar C 2 km, dan 
moet de gereflecteerde golf een weg afleggen, die 1 km langer is dan die van 
de directe golf. 

Daarvoor heeft zij een tijd nodig van 

1 
300 000 
Zoals bekend is, duurt het schrijven vaneen lijn (bij het 625-lijnen systeem) 
ongeveer 53 psec. Als dus de directe golf een beeldsignaal overbrengt voor 
het begin van een lijn, dan komt pas 3 } usec later de gereflecteerde golf 
met dezelfde beeldinhoud binnen. Dat komt echter overeen met een afstand 


x 1 sec = 3} usec 
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op het scherm van 3 } : 53 = 1/16 lijnlengte. Bij een breedte van het beeld- 
scherm van 40 cm is dat 2,5 cm. Er ontstaat dus in dit geval een echobeeld 
op het scherm, dat 2,5 cm rechts naast het gewenste beeld ligt. 


2.) Een tweede mogelijkheid, waardoor een echobeeld kan ontstaan, is een in 
de antennekabel optredende reflectie. Is de antennekabel nl. niet met de 
juiste impedantie afgesloten, dan wordt het HF-signaal voor een gedeelte 
door de ingang van de ontvanger gereflecteerd, keert naar de antenne terug, 
wordt hier weer voor een gedeelte gereflecteerd en gaat dan nog eens naar 
de ontvanger. Op deze wijze kan dus bij een zeer lange, niet goed afgesloten 
antennekabel een echobeeld op het scherm verschijnen. 


ONTSTORINGSVOORSCHRIFT 


1.) Een antenne met goed richtingseffect gebruiken en deze antenne zodanig 
opstellen, dat het gewenste beeld nog van goede kwaliteit is, het echobeeld 
echter zo zwak mogelijk is. 

2.) Als de antennekabel de oorzaak is, moet deze worden vervangen door een 
andere met de juiste impedantie. 

In het algemeen moet er voor worden gezorgd dat zowel: 
a) de antenne-impedantie, 

b) de karakteristieke impedantie van de antennekabel, 
c) de ingangsimpedantie van de ontvanger 

dezelfde waarde hebben. 
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